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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 25 मई, 2010 
का . आ . 1229 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान 
हो जाने के पश्चात् कि तमिलनार्दु राज्य के रामानाथापुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 के 122 .000 कि . मी. से 
174 .500 कि . मी. तक के भू - खण्ड ( कराईकुडी - रामानाथापुरम सेक्शन ) के निर्माण ( चौड़ा करने/ चार लेन का बनाने/पेव्ड 
शोल्डर्स के साथ दो लेन , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है , जिसका 
संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 

कोई व्यक्ति , जो उक्त भूमि में हितबद्ध है , उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप - धारा ( 1 ) के अधीन पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप 
कर सकेगा । 
. ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, जिला रामानाथापुरम , तमिलनाडु , को लिखित 
रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप 
में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी 

और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर 
सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा । 

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप - धारा ( 2 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम 
होगा । 

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू -रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में 
उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 
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निजी 


अनुसूची 
तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 के 122. 000 कि . मी. से 174.500 कि . मी . तक ( कारईकुडी - 
रामानाथापुरम सेक्शन) तक के दो लेन पेवड सोलडर के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित 
भूमि का संक्षिप्त विवरण । 

क्रम | जिले का नाम तालुक का नाम गाँव का नाम सर्वेक्षण संख्या भूमि का भूमि की क्षेत्रफल (वर्ग 
संख्या 

प्रकार | प्रकृति | मीटर में ) 
| 

5 

6 | 7 | 8 
1 | रामानाथापुरम 1 .थिरुवदानई ( 1 ) अत्तुर 

6/ 2डीभाग निजी | शुष्क 350. 0 
6 / 2ई भाग निजी | शुष्क 130. 0 
6/ 2एल भाग निजी | शुष्क 836 .0 
6 / 2एम भाग निजी | शुष्क 690 . 0 

6 / 2एन भाग निजी | शुष्क 300 . 0 
__ _ 6 / 2वाई1 भाग | निजी | शुष्क | 410. 0 | 

6 / 2वाई2 भाग | निजी | शुष्क | 1465 . 0 | 
6/ 2वाई भाग निजी । शुष्क 787 . 0 

7/ 1बी भाग निजी शुष्क 270. 0 
7 / 2बी4ए भाग 

शुष्क 76 . 0 
7/ 2बी4बी भाग निजी | शुष्क 73 . 0 
7 / 2बी4सी भाग निजी | शुष्क 73 . 0 
7/ 2बी5 भाग निजी | शुष्क । 4000 . 0 
7/ 2बी6 भाग निजी | शुष्क 240 . 0 
7/ 2बी19 भाग निजी | शुष्क 830. 0 
7 / 2बी20 भाग निजी | शुष्क 855 . 0 
7/ 2बी21 भाग 

शुष्क 175 . 0 
7/ 2बी22 भाग निजी | शुष्क 385 . 0 
7 / 3ए भाग 

शुष्क 80 . 0 
7 / 3बी1 भाग निजी | शुष्क 320 . 0 
7/ 3बी2 भाग निजी | शुष्क 70 . 0 
7 / 3बी3 भाग निजी | शुष्क 110 . 0 
7/ 3बी4 भाग निजी | शुष्क 60 . 0 

7 / 4, निजी | शुष्क ___ 100 .0 
12/ 1 भाग सरकारी | पोरमबोक 1720 . 0 
13/ 4डी2 भाग निजी | शुष्क । • 100 . 0 
13/ 5ए भाग | निजी | शुष्क | 1355 .0 | 
13/ 5बी भाग । निजी . शुष्क | 427 . 0 | 
16/ 4ए भाग । निजी | शुष्क | 46. 0 
16/ 6 भाग निजी | शुष्क 1280 . 0 
16 / 7ए भाग निजी | शुष्क | 680 .0 

16 / 7बी भाग निजी | शुष्क 240 . 0 
__ 16 / 7सी भाग | निजी | शुष्क । 680 . 0 | 

16 / 8 भाग निजी | शुष्क | 150 . 0 | 


निजी 


निजी । 
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16/ 10 भाग । निजी | शुष्क | 1250 . 0 
18 / 1ए भाग | निजी शुष्क । 2880 . 0 
18 /1बी भाग निजी शुष्क 120 . 0 
18/ 1सी भाग | निजी | शुष्क | 290. 0 
18/ 1डीभाग निजी शुष्क | 430 . 0 
18/ 2 भाग | निजी 

शुष्क । 

1185 . 0 
18 / 3ए भाग | निजी । शुष्क | 240 .0 
18/ 4 भाग | निजी । शुष्क | 5300 . 0 

18 / 5 भाग । निजी | शुष्क | 1500 . 0 
__ 18/ 8ए भाग | निजी | शुष्क | 240. 0 
18/ 8बी भाग | निजी | शुष्क | 1720 .0 
21 / 3 भाग | निजी | शुष्क | 900. 0 
21/ 4 भाग निजी | शुष्क 100. 0 
21/ 5ए भाग निजी , शुष्क | 710 . 0 
23 / 1 भाग सरकारी पोरमबोक | 9970 . 0 
26 / 1ए भाग । निजी | शुष्क | 270 . 0 
26 / 1बी भाग . निजी | शुष्क | 1200. 0 
26 / 2ए भाग | निजी | नम | 760 . 0 
26 / 2बी भाग निजी | नम - 70 . 0 
26 / 4ए भाग | निजी | नम | 1340 . 0 

26 / 4बी, निजी | नम । 250. 0 
29 / 3 भाग निजी नम | 70 . 0 
29 / 4 भाग | निजी | नम | 890.0 
29 / 5 भाग निजी नम । 1040 . 0 
29 / 6ए भाग | निजी | नम | 65 .0 

31 / 1ए, | निजी | शुष्क | 300. 0 
31/ 1बी भाग | निजी । शुष्क । 370 . 0 
31 /1सी भाग । निजी शुष्क | 300 . 0 
31 / 1डीभाग | निजी । शुष्क । 290 . 0 
31/ 1ई भाग | निजी 

180 . 0 
31/ 2 भाग । निजी | शुष्क । 375. 0 
31 / 3 भाग सरकारी नाथम । 1355. 0 
31 / 8बी भाग | निजी | शुष्क | 535 . 0 
31/ 9ए भाग निजी | शुष्क 680 . 0 
31 / 9बी भाग निजी | शुष्क | 1050 . 0 

31 / 10ए, | निजी | शुष्क | 200 . 0 
31 / 10बी भाग | निजी | शुष्क | 250. 0 
31/ 10सी भाग निजी शुष्क 170 . 0 
31 / 10डीभाग | निजी । शुष्क | 20 . 0 

31/ 11, निजी नाथम | 200 . 0 
31 /12 भाग | निजी | नाथम | 110 .0 | 
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31 /13 भाग | निजी | नाथम | 16 . 0 | 
31/ 14 भाग | निजी | नाथम | 28. 0 
31/ 15 भाग । निजी | नाथम | . 120. 0 
31 / 16, 

नाथम 200 . 0 
31 / 17 , निजी नाथम 200 . 0 
31/ 18 भाग | निजी | नाथम 100 . 0 
31 / 21 भाग सरकारी पोरमबोका 170 . 0 
31 / 25 भाग । निजी | नाथम 30 . 0 
31/ 26 भाग ।| निजी | नाथम 170 . 0 

31/ 27 , । निजी | नाथम 218. 0 
31/ 28, निजी | नाथम ___ 177 . 0 
34 / 3सी भाग | निजी | शुष्क | 1110 . 0 
34 /3जे भाग | निजी | शुष्क | 15. 0 
34 / 3के भाग । निजी | शुष्क | 1060 . 0 
34 / 3एल भाग | निजी | शुष्क | 1500 . 0 
34 / 3एन भाग | निजी | शुष्क | 55. 0 
57 / 12बी भाग निजी शुष्क 733. 0 
57/ 13 भाग निजी | शुष्क | 2460 .0 | 
58/ 2 भाग | निजी | शुष्क | 815. 0 
58 / 3 भाग निजी । शुष्क | 410 . 0 
58 / 4 भाग निजी | शुष्क | 390. 0 
58 / 5 भाग निजी शुष्क 350. 0 
58/ 6 भाग | निजी शुष्क 400. 0 
58 / 17 भाग निजी शुष्क 720 . 0 
58 / 18बी भाग | निजी | शुष्क | 700 .0 | 
60 / 1 भाग निजी বৃক্ষ 195 . 0 
60 / 2 भाग निजी | शुष्क 98. 0 
60 / 3 भाग | निजी | शुष्क | 92. 0 
60 / 4 भाग निजी शुष्क 92. 0 
60 / 5 भाग निजी | शुष्क 87 . 0 
60 / 6 भाग निजी 

__ 187. 0 
60 / 7ए भाग निजी 

185 . 0 
60 / 8ए भाग | निजी | शुष्क | 730. 0 
61 / 1 भाग | निजी | शुष्क | 1208 . 0 
61 / 2 भाग निजी शुष्क 435 . 0 
61/ 3 भाग निजी 

485 . 0 
61 / 4 भाग निजी शुष्क 196 . 0 
63/ 2बी भाग निजी | शुष्क 83. 0 
63 / 2सी भाग | निजी | शुष्क | 285 . 0 | 

63 / 2डी, निजी । शुष्क 900. 0 
___ 63/ 2ई, निजी | शुष्क | 300.0 | 


शुष्क 
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63/ 3सी भाग | निजी | शुष्क | 825 . 0 

63/ 3डी, निजी | शुष्क | 750. 0 
63/ 4 भाग सरकारी पोरमबोक | 188. 0 
63/ 10 भाग | निजी | शुष्क | 820. 0 

63 / 14 , | निजी | शुष्क | 1350 . 0 
63 / 15 भाग | निजी | शुष्क | 816. 0 
65 / 11ए भाग | निजी | नम | 2090 . 0 
65 / 11बी भाग 

निजी | 

नम 953. 0 
। 65 /12ए भाग | निजी | शुष्क | 1680 . 0 

65 / 12बी भाग । निजी | शुष्क | 1280 . 0 
| 65 / 12सी भाग | निजी | शुष्क | 1165. 0 | 

69/ 2 भाग | निजी | नम | 770. 0 
69 / 4 भाग निजी | नम 

1210. 0 
69 / 5, सरकारी पोरमबोक | 1150.0 
69/ 6 भाग | निजी | शुष्क । 470 . 0 
69/ 8 भाग । निजी | नम | 2640 . 0 
72 / 1 भाग निजी | शुष्क । 265 . 0 
72 / 2ए भाग | निजी ] शुष्क | 243. 0 
72 / 4 भाग | निजी | शुष्क | 470 .0 
72/ 5ए भाग निजी । शुष्क 164 . 0 
72/ 5बी भाग | निजी | शुष्क | 143 . 0 
72/ 9 भाग निजी शुष्क 215 . 0 
72/ 10 भाग । निजी | शुष्क | 67. 0 
73/ 6 भाग | निजी | शुष्क | 280.0 
77 / 1ए भाग | निजी | शुष्क | 255 . 0 
77 / 5 भाग . निजी 

253. 0 
77 / 6ए भाग | निजी | शुष्क | 150 . 0 
77 / 6बी भाग निजी शुष्क 90. 0 

77 / 7ए भाग निजी शुष्क 84 . 0 
___ 77 /7सी भाग | निजी | शुष्क | 185 . 0 

77 / 10 भाग | निजी | शुष्क | 274.0 
77 / 11 भाग | निजी | शुष्क | 254 . 0 
78/ 1 भाग 

निजी | शुष्क 

270. 0 
78 / 3ए1ए भाग निजी 

26 . 0 
78 / 3बी भाग निजी 

__ 163 . 0 
78 / 4ए1 भाग निजी शुष्क 150 . 0 
78/ 4ए2 भाग निजी 

143 . 0 
78/ 4ए3 भाग निजी | शुष्क । 247. 0 
78/ 16 भाग निजी | शुष्क | 104 .0 
82 / 1 भाग सरकारी पोरमबोक | 1125 .0 
82/ 2 भाग | निजी | शुष्क | 335 . 0 


शुष्क 


शुष्क | 
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82/ 4 भाग निजी शुष्क 280 . 0 
82 / 5 भाग निजी | 

125. 0 
82/ 6 भाग निजी । 

130 . 0 
84/ 3 भाग निजी नम 1422. 0 
84/ 4 भाग निजी नम 480 . 0 
84 / 5 भाग निजी नम 435 . 0 
84 / 6 भाग निजी 

540 . 0 
84 / 7बी भाग | निजी | नम | 500 .0 | 
84 / 8 भाग । निजी । 

706 . 0 
84 / 9 भाग निजी नम 740 . 0 
92/ 8 भाग निजी । 

शुष्क | 

204 . 0 
92/ 9 भाग | निजी | शुष्क | 170 . 0 

92 / 10 , निजी शुष्क 400 . 0 
93 / 2बी भाग | निजी | शुष्क | 470 . 0 
93 / 3 भाग 

निजी शुष्क 

384. 0 
93/ 10 भाग | निजी | शुष्क | 115. 0 
93/ 11ए. निजी शुष्क 150. 0 
93 / 11बी, निजी शुष्क 100. 0 

93 / 12, | निजी शुष्क । 250 . 0 
93 /13ए3 भाग । निजी | शुष्क 70 . 0 
93/ 17 भाग निजी शुष्क 293 . 0 
93/ 21 भाग । निजी | शुष्क | 243. 0 | 
93 / 22ए1. | निजी | शुष्क | 100 . 0 
93/ 2202, निजी शुष्क 150 . 0 
93 / 22ए3, निजी शुष्क | 350 . 0 
93 / 22बी, । निजी शुष्क 350 . 0 
95 / 1ए1 भाग | निजी शुष्क 264. 0 
95 / 1ए2 , निजी | शुष्क | 350 . 0 
95 / 1बी, | निजी | शुष्क | 50 . 0 
95 / 2ए, 

शुष्क 150 . 0 
95 / 2बी, निजी शुष्क 150. 0 
95 / 3ए, 

निजी 

शुष्क 150 . 0 
95 / 3बी, निजी शुष्क 100 . 0 
95 / 4ए भाग निजी | शुष्क । 400 . 0 
95 / 5बी भाग । निजी , शुष्क | 35 . 0 
102/ 1 भाग सरकारी | पोरमबोक 1165 . 0 
____ 104 / 1 , निजी | शुष्क | 100 . 0 
104/ 2ए भाग । निजी शुष्क 96 . 0 
104 / 3ए भाग । निजी शुष्क 238 . 0 
104 / 3बी भाग निजी शुष्क 115 . 0 
104 / 4ए भाग | निजी | शुष्क 130 . 0 


- 


- 


निजी 
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104 / 4बी भाग | निजी | शुष्क | 120. 0 
104 / 4सी भाग | निजी | शुष्क | 120. 0 
104/ 5ए भाग | निजी | शुष्क | 167 .0 
104 / 5बी भाग | निजी | शुष्क | 175. 0 
104 / 6 भाग 

शुष्क | 280. 0 
104 /7 भाग | निजी | शुष्क | 285 . 0 
104 / 8ए, निजी | शुष्क 100 . 0 
104 / 8बी, निजी | शुष्क । 400 . 0 
104 / 9 भाग | निजी | शुष्क | 332. 0 
105 / 1ए भाग | शुष्क 

188 . 0 
105 / 1बी भाग निजी शुष्क 187 . 0 
105 / 1सी भाग 

निजी | 

शुष्क । 333. 0 
105 / 2 भाग । निजी शुष्क 425 . 0 
105 / 3 , 

शुष्क 150 . 0 
108/ 3 भाग निजी | शुष्क | 560 . 0 
108/ 4ए, निजी 

शुष्क 

250 . 0 
108 / 4बी, निजी शुष्क 300 . 0 
108/ 5ए भाग | निजी | शुष्क | 280 . 0 
108 / 5बी भाग निजी 

200. 0 
108 /5सी भाग 

निजी 

शुष्क 190 . 0 
108 / 14 भाग । निजी शुष्क । 105 . 0 

108/ 15 , निजी शुष्क 500 . 0 
108/ 16 भाग | निजी | शुष्क | 465 . 0 
108 / 17 भाग । निजी | शुष्क । 600 . 0 
108/18ए भाग | निजी | शुष्क | 305 . 0 

108 /18बी, निजी , शुष्क 100 . 0 
___ 108 / 18सी , | निजी | शुष्क | 150 . 0 
109 / 2बी भाग | निजी | शुष्क | 1490 . 0 

109 / 3 , | निजी | शुष्क | 900 . 0 
109/ 4बी भाग । निजी | शुष्क । 386. 0 
109 / 9 भाग निजी | शुष्क 635 . 0 
109 / 10 भाग । निजी | शुष्क | 570 . 0 
109/ 11 भाग . निजी | शुष्क | 1125 . 0 
109 / 16 भाग | निजी | शुष्क | 570 . 0 
110 / 1ए भाग | निजी | शुष्क | 1400 . 0 
110 / 1बी1 भाग निजी | शुष्क | 145. 0 
___ 110 / 1बी2 भाग | निजी | शुष्क | 140 . 0 
___ 110 / 2ए भाग | निजी | शुष्क | 4200. 0 
___ 110 / 2बी भाग | निजी | शुष्क | 280 .0 | 

___ 111 भाग | निजी | शुष्क | 120 . 0 
| 113/1 भाग | निजी | शुष्क | 100.0 


ITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTA 
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113/ 2 भाग | निजी | शुष्क | 1190. 0 
114 / 2 भाग | निजी | शुष्क | 540 . 0 
114/ 4 भाग । निजी | शुष्क | 290 . 0 
114 / 7 भाग | सरकारी पोरमबोक | 1600 . 0 
114 / 8ए भाग | निजी | शुष्क | 22. 0 
115 / 1ए2 भाग | निजी । शुष्क | 158 . 0 

153 भाग सरकारी पोरमबोक 530 .0 
371 / 28 भाग सरकारी नाथम | 31. 0 
371 / 29 भाग | निजी | नाथम | 25 . 0 
371 / 30 भाग | निजी | नाथम । 17. 0 
371 / 31 भाग सरकारी नाथम 59 . 0 

371/ 32, निजी नाथम 70. 0 
371/ 33 . निजी । नाथम 76 . 0 
371/ 34 , निजी नाथम 105. 0 
371 / 35 , 

निजी । 

नाथम 67. 0 
371 / 36 , 

निजी । नाथम 72. 0 
371 / 47 , . निजी । नाथम 120 . 0 

371 / 49 , निजी नाथम 45 . 0 
371/ 50 भाग । निजी | नाथम 50 . 0 
371 / 51 भाग निजी | नाथम 52. 0 
371 / 52 भाग । निजी नाथम 37 . 0 
371 / 53 भाग । निजी | नाथम 21 . 0 
371 / 54 , 

नाथम 42. 0 
371 /55, | निजी | नाथम | 90. 0 
371/ 56 , 

निजी । नाथम 40 . 0 
371/ 57 , 

नाथम 40 . 0 
371/ 58 , निजी ।। नाथम 42 . 0 
371 / 59, निजी । नाथम 69. 0 
371/ 60 , 

नाथम 60 . 0 
371/ 61 , निजी | नाथम 90 . 0 
372 / 1 भाग सरकारी नाथम 220 . 0 
372/ 22 भाग । निजी । नाथम 45 . 0 
372 / 25 भाग | निजी | नाथम । 16. 0 

372/ 26, निजी नाथम 70 . 0 
372/ 27. निजी नाथम 100 . 0 
372/ 28, निजी | नाथम | 75 . 0 
372/ 29 , निजी नाथम 55 . 0 
372/ 30 , निजी नाथम 55 . 0 
372 / 31 , 

निजी | नाथम 185 . 0 
372 / 32 भाग | सरकारी | नाथम | 520 . 0 
373 / 17 भाग | सरकारी | नाथम 
36 . 0 


। 


। 


। 
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373/ 18 , 


- 


- 


. 


- . . 


नाथम 


- 


- 


- 


( 3) अरुनुत्तीमंगलम 


373 / 19, सरकारी काम 

निजी । नाथम 
373/ 21 , निजी नाथम 350 
373/ 22, निजी 
नाथम 55 . 0 
373/ 23. निजी | नाथम 25 . 0 
373 / 24, निजी । 

20 . 0 
373 / 2 । निजी । 

नाथम 20 . 0 
373 / 26ए, । जी | नाथम 5 . 0 
373/ 26बी, निती । नाथम 25 . 0 
373/ 27 भाग | सरकारी पोरमबोक 325 . 0 

373 / 40 , निजी | नाथम 190 . 0 
373 / 41, सरकारी | नाथम 205. 0 
373/ 51 भाग निजी , नाथम 40 . 0 
373 / 52 , सरकारी | नाथम 100 . 0 
373/ 53, निजी | नाथम 90. 0 
373/ 54, निजी | नाथम 90. 0 
373 / 55 , निजी नाथम 85 . 0 
373/56, निजी । नाथम 1050 
15 भाग | सरकारी पोरमबोक 3400. 0 
21 / 8 भाग निजी । नम 45 . 0 
21 / 9 भाग । निजी । नम 405 . 0 
21 / 10 भाग निजी नम 300 . 0 
21 / 11 भाग निजी 

280 . 0 
21 / 12 भाग निजी नम 635 . 0 
22/ 3ए भाग निजी 

410. 0 
22/ 3बी भाग निजी नम 380 . 0 
22/ 4ए भाग । निजी , नम 875 . 0 
22 / 5 भाग निजी 

540 . 0 
30 / 2बी भाग | निजी | नम । 145. 0 
30 / 3 भाग । निजी । नम । 200 . 0 
30 / 4 भाग सरकारी पोरमबोक 75 . 0 
30 / 5 भाग निजी नम | 320 . 0 
30 / 11 भाग निजी नम 580 . 0 
31/ 1 भाग । निजी नम 610 . 0 
31 / 2ए2 भाग निजी नम 240 . 0 
31 / 2बी2 भाग । निजी | नम । 270 . 0 

31 / 3, निजी __ नम 350. 0 
31 / 4 भाग निजी ___ नम 160 . 0 


नम 


- - 


31 / 9 भाग 
32/ 7 भाग 


निजी | नम । 
| निजी | नम । 


190 . 0 
1120 . 0 


- 


100 
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33 / 2 भाग निजी नम् 480 . 0 
33/ 3ए भाग 

निजी नम 260 . 0 
33 / 3बी भाग निजी । 

160 . 0 
33/ 3सी भाग | निजी | नम् । 140 . 0 
33 / 4 भाग निजी नम 65. 0 
33 / 6 भाग निजी | नम 480 . 0 
38 / 1ए1 भाग | निजी । नम | 315. 0 
38 / 1ए2 भाग । निजी नम । 45 . 0 
38/ 1बी भाग | निजी | नम | 430. 0 
38 / 3 भाग | निजी | नम | 1200 . 0 
38 / 6ए भाग निजी नम 290 . 0 
38 / 6बी भाग | निजी | नम | 310. 0 
40 / 1ए भाग | निजी शुष्क । 475 . 0 
40 / 1बी भाग । निजी | शुष्क | 240 . 0 
40 / 1सी भाग निजी | शुष्क | 95. 0 
40 / 1डीभाग | निजी शुष्क । 90 . 0 
40 / 1ई भाग | निजी शुष्क । 100 . 0 
40/ 1एफ भाग | निजी , शुष्क । 40 . 0 
40 / 1जी भाग निजी | शुष्क 150 . 0 
40 /1एच भाग निजी । शुष्क 

265 . 0 
____ 40 /1आई भाग | निजी | शुष्क । 
40/ 1जे भाग 

স্থা । 93. 0 
40 / 1के1 भाग 

निजी । 

शुष्क 25 . 0 
| 40 / 1के2 भाग । निजी शुष्क | 110 . 0 

40 / 1एल भाग निजी | शुष्क 110 . 0 
___ 40 / 1एम भाग | निजी | शुष्क । 75 . 0 

40 / 1एन भाग । निजी | शुष्क | 125 . 0 
40 / 1 ( ओ ) भाग | निजी । शुष्क । 265 . 0 
40 / 1पी भाग निजी । 

190. 0 
40/ 2बी भाग । निजी | शुष्क | 410 . 0 
40 / 3ए भाग निजी शुष्क 550 . 0 
40 / 3बी भाग 

ছা । 300. 0 
40 /3सी भाग | निजी शुष्क | 580 . 0 

40 / 8 भाग | निजी | शुष्क । 570 . 0 
42 / 1ए1ए भाग । निजी | शुष्क । 1175 . 0 
42 / 1ए1बी भाग | निजी | शुष्क | 1620 . 0 

42 / 1बी, निजी शुष्क । 550 . 0 
42 / 1सी भाग निजी शुष्क 490 . 0 
42 / 1ई भाग । निजी | शुष्क | 310 . 0 

42/ 1एफ भाग निजी शुष्क 460. 0 
- 42 / 1जी भाग निजी | शुष्क | 680 . 0 


35. 0 


निजी | 


- 


जा । शुष्क 


निजी | 
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निजी 
निजी | 


नम 
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42 / 1ए2बी भाग । निजी शुष्क 575 . 0 
| 42/ 1ए2सी भाग | निजी | शुष्क | 965 . 0 

42/ 2, निजी शुष्क 550. 0 
42/ 3ए भाग | निजी । शुष्क | 500 . 0 

52/ 1 , निजी | शुष्क | 950. 0 | 
52 / 2 भाग सरकारी पोरमबोक 550. 0 
52 / 3ए भाग | निजी नम । 1050. 0 
52 / 3बी भाग | निजी | नम । 170 . 0 
52 / 5 भाग | निजी | नम 830 . 0 
55 / 1 भाग । निजी | शुष्क 500 . 0 

55 / 2ए, निजी | शुष्क | 550 . 0 
55 / 2बी भाग निजी शुष्क 40 . 0 
55 / 3 भाग | निजी | नम | 830 . 0 
55 / 8 भाग | निजी नम 2140 . 0 
55 / 10 भाग निजी नम 1275. 0 
56 / 1ए भाग । निजी नम 1065 . 0 
56 / 1बी भाग । निजी | नम 35 . 0 
56 / 4, 

नम 1050. 0 
56 / 5 भाग 

660 . 0 
56 / 6 भाग । निजी | नम | 2225 . 0 
59 / 1ए भाग 

नम 600 . 0 
59 / 1बी भाग । निजी | नम | 610. 0 
59 / 2ए भाग | निजी नम 1121. 0 
59 / 2बी भाग | निजी नम । 290 . 0 
72 /1ए भाग निजी 

690. 0 
72/ 1बी भाग । निजी | नम । 665. 0 
___ _ 72/ 2, निजी | नम 450. 0 

72/ 3 भाग | निजी नम । 1020 . 0 
72/ 4ए भाग । निजी नम 320 . 0 
73 / 1 , | निजी 

650. 0 
73/ 2 भाग निजी नम 480 . 0 
73 / 5 भाग | निजी । नम 640 . 0 

73/ 6 , निजी नम 700 . 0 
73 / 7ए भाग । 

निजी 

नम 800 . 0 
73 / 7बी भाग । निजी नम | 720 . 0 
76/ 1 भाग निजी नम 375 . 0 
76 / 4 भाग | निजी नम । 415 . 0 
76/ 5 भाग निजी 

870. 0 
77 / 1 भाग . निजी 

595 . 0 
निजी 

200 . 0 
77 / 3ए भाग । निजी शुष्क 475. 0 


निजी 


नम 


77 / 2. 
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77 / 3बी भाग ! नेजी | शुष्क 55. 0 
77 /6 . भाग निजी । । 30. 0.. 
77 / 6जी भाग । निती । शक 0. 0 
77 / 7ए भाग | निजो | शुक | 280 . 0 
77 / 7बी भाग । निजी | शुष्क | 345 . 0 

80 भाग सरकारी पोरमबोक 2800. ) 
206 / 1ए भाग | निजी | शुष्क 280 . 0 
206 / 1बी भाग | निजी | शुष्क 1410. 0 
206 / 2 भाग । निजी शुष्क 2815. 0 

210 भाग | सरकारी | पोरमबोक 5860. 0 
213/ 1 माग | निनी । शु . 300 . 0 
213 / 2 भाग । निजी | शुष्क 1510 . 0 
213/ 3 भाग । निजी । शुष्क । 2335 . 0 
216 /12 ! निजी । शुष्क 2300 . 0 
216/ 2 भाग निकी शुष्क | 135 . 0 
21015ए भाग । निजी शुष्क 990 . 0 
216. 5बी भाग | निजी | शक 1000 . 0 
218/ 6 भाग । निजा । शुष्क 590 . 0 
223/ 1 भाग निजी | नम 1060 . 0 
223 / 2ए भाग । निजी । नम । 1255 . 0 
223 / 2बी भाग निजी नम 255 . 0 
224/ 1 भाग । निजी | नम | 2440. 0 
224 / 2 भाग | निगे । नम 275 . 0 
224 / 3 भाग निजी | नम 135 . 0 
227 / 2डीभाग | निजी | शुष्क | 695 . 0 
227 / 4 भाग । निजी | शुष्क | 695 . 0 
227 / 5 भाग | निजी | शुष्क ! 1160. 0 
227 / 15 भाग निजी | नम । 1000. 0 
228 / 7 भाग निजी | नम | 785. 0 
228 / 8 भाग | निजी | नम | 1210 . 0 
252/ 5बी1 भाग | निजी | शुष्क । 1110 . 0 

252 / 5बी2 भाग | निजी | शुष्क | 750. 0 
| 252/ 6सी1 भाग | निजी शुष्क | 185 . 0 

252/6सी2. निजी शुष्क 150 . 0 
252/ 6डी1 भाग | निजी | शुष्क | 215 . 0 . 
| 252 / 6डी2 मग । निजी शुष्क | 200. 0 
___ 252/ 6ई1 भाग | निजी | शुष्क । 470. 0 

252 / 6ई2 नारा | निजी | शुष्क | 450. 0 

253 / 6ए1 भाग । निजी | नम | 580. 0 
। 253/ 6ए2 भाग | निजी नम | 285 .0 
| 253 / 6बी भाग निजी । नम । 140. 0 


- 


- 


- 
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शुष्क 


5 6 | 7 | 
255 / 1ए भाग | निजी शुष्क । 70 . 0 
255 / 1डी1ए, . निजी | शुष्क 200 . 0 
255 / 1डी1बी, | निजी शुष्क 200 . 0 
255 / 1ई भाग | निजी | शुष्क | 200. 0 
255 / 1एफ भाग | निजी | शुष्क 

ली | शष्क 280 . 0 
255 / 1जी1 भाग | निजी 

180 . 0 
255 / 1जी2 भाग | निजी शुष्क 180 . 0 
255 / 1जी3ए भाग निजी शुष्क 170 . 0 
255 /1जी3बी भाग | निजी शुष्क 565 . 0 
255 / 7 भाग | निजी | शुष्क | 170 . 0 

256 / 1ए1, | निजी | शुष्क | 750 .0 
256 / 1ए2 भाग | निजी । शुष्क | 810. 0 
256 / 1बी1 भाग | निजी | शुष्क | 425 . 0 
256 / 1बी2 भाग | निजी | शुष्क | 390 . 0 
256/ 2ए भाग निजी | शुष्क 140. 0 
256 / 7 भाग | सरकारी | पोरमबोक 520 . 0 
259 / 1 भाग । निजी | नम । 1280 . 0 
259 / 2ए1 भाग | निजी , नम 2075 . 0 
259 / 2ए2 भाग | निजी | नम 

50 . 0 
259 / 2ए3 भाग | निजी नम 400 . 0 

260 /1ए, निजी 
नम 450 . 0 
260 / 1बी भाग 
22n / 1बी भाग । निजी नम 390. 0 

260 / 2, निजी | शुष्क | 500. 0 
260 / 3 भाग | निजी | नम | 535 . 0 
260/ 4 भाग | निजी नम 420 . 0 
260 / 5 भाग । निजी | नम , 1460. 0 
262/ 10 भाग । निजी | नम | 575 . 0 
262 / 11 भाग | निजी | नम 465 . 0 
262/ 12बी1 भाग | निजी | नम । 160 . 0 
262 /12बी2 भाग निजी नम 330 . 0 

263 / 6 भाग | निजी _ नम 310 . 0 
263/ 7ए भाग | निजी | नम | 20 . 0 
263 / 7बी भाग | निजी | _ नम 200 . 0 
264/ 6 भाग | निजी 

140. 0 
266 / 2 भाग सरकारी | नाथम | 15. 0 
270 / 1 भाग । निजी | नम | 2930 . 0 
270 / 2 भाग 

नम 3130 . 0 
270/ 4ए भाग | निजी , नम | 5. 0 
273 / 1 भाग निजी | नम | 3375 . 0 
273 /2 भाग | निजी | नम । 1325 .01 
275 भाग सरकारी | पोरमबोक | 6460 .0 


निजी 
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277 भाग सरकारी पोरमबोक 1160 . 0 
279/5ए भाग निजी | नम | 1300 . 0 
281/ 7ए1ए भाग | निजी | नम | 280. 0 
281 / 7ए1बी भाग | निजी नम 80 . 0 
281 / 7ए1सी भाग | निजी नम 80 . 0 
281/ 7ए2 भाग । निजी नम 80 . 0 
281/ 7बी भाग | निजी 

90 . 0 
281 /7सी भाग । निजी 

135 . 0 
281 / 9 भाग | निजी | नम | 190 .0 
281 / 10 भाग | निजी नम 30 . 0 
281/ 11 भाग | निजी । नम 25 . 0 
283 / 1ए1ए भाग | निजी 

240 . 0 
283 / 1ए1बी भाग | निजी 

240 . 0 
283/ 1ए1सी भाग | निजी | 

260 . 0 
283 /1ए2 भाग | निजी नम 820 . 0 
283 / 3ए1 भाग | निजी नम 875 . 0 
283/ 3ए2 भाग | निजी | नम 1135 . 0 
283 / 3ए3 भाग | निजी । नम | 1165 .0 
283 / 3बी1 भाग | निजी | नम । 195 . 0 
283 / 3बी2 भाग | निजी | नम । 1005 . 0 

312 / 1 भाग | सरकारी पोरमबोक 320 . 0 
312/ 2ए भाग निजी | शुष्क 1460. 0 
312/ 2बी भाम | निजी | शुष्क । 930 . 0 
312/ 3 भाम निजी शुष्क 2880 . 0 
313/ 1 भाग | निजी | शुष्क | 795 .0 
313 / 2 भाग | निजी | शुष्क | 965 . 0 
313 / 6 भाग | निजी | शुष्क | 800. 0 
313/ 7 भाग । निजी | शुष्क । 450. 0 
313/ 8 भाग | निजी | शुष्क | 2000 . 0 
314 / 1ए भाग | निजी , शुष्क | 85 . 0 
314/ 1बी2 भाग । निजी | शुष्क | 890 . 0 

314/ 2 भाग निजी | शुष्क | 725. 0 
314/ 3 भाग | निजी | शुष्क | 1020 . 0 
315 / 1ए1 भाग | निजी | शुष्क । 320 . 0 
315/1ए2 भाग | निजी शुष्क | 340 . 0 
315 / 1ए3 भाग | निजी | शुष्क | 235. 0 
325 / 2ए1 भाग | निजी | शुष्क | 1145 . 0 
325 / 2ए2 भाग | निजी | शुष्क | 925 . 0 
325 / 2बी भाग | निजी | शुष्क | 830. 0 
325/ 3 भाग | निजी । शुष्क | 515. 0 
325 / 4 भाग निजी | शुष्क | 510. 0 
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.. 325 / 5 भाग । निजी | शुष्क । 710 . 0 
325 /6एच भाग । 

निजी 

शुष्क 345 . 0 
325 /6आई भाग निजी | शुष्क 335 . 0 
| 325 / 6एल भाग | निजी | शुष्क | 305 . 0 

326 / 1ए भाग | निजी शुष्क 345. 0 
326 / 1बी भाग निजी | शुष्क | 250 . 0 
326 / 2 भाग | निजी | शुष्क | 215. 0 
326/ 3ए भाग निजी 

100 . 0 
326/ 3बी भाग | शुष्क 65 . 0 
। 326/ 4बी भाग । निजी | शुष्क | 430 . 0 

326 / 4सी भाग | निजी | शुष्क | 430 . 0 
____ 327 भाग सरकारी | पोरमबोक | 1510. 0 
328 / 6 भाग । निजी | शुष्क | 2230. 0 

337 भाग | सरकारी पोरमबोक | __ 145 . 0 
____ 338 / 1ई भाग | निजी | शुष्क | 1715 .0 

338 / 2 भाग निजी | शुष्क | 15 . 0 
347 / 1ए भाग निजी शुष्क 250. 0 
347 / 1बी भाग निजी | शुष्क 85 . 0 
357/ 4ए भाग | निजी | शुष्क | 40 . 0 
357/5ए भाग । निजी शुष्क 200 . 0 
358/ 1ए भाग | निजी । शुष्क | 150 . 0 
358/ 5ए भाग । निजी | शुष्क | 110 . 0 
358/ 6ए भाग | निजी | शुष्क 50 . 0 
358/6बी भाग निजी । शुष्क 25 . 0 
358 / 7 भाग | निजी | शुष्क | 50. 0 
360 / 1 भाग | निजी शुष्क 300 . 0 
360 / 3 भाग | निजी | शुष्क 375. 0 
361 / 1ए भाग | निजी | शुष्क | 200 . 0 
361 / 1बी भाग | निजी | शुष्क || 215 . 0 
361 / 2ए भाग निजी | शुष्क । 160 . 0 
361 / 2बी भाग निजी | शुष्क | 155 .0 
361 / 2सी भाग । 

180 . 0 
361/ 3 भाग । निजी | शुष्क 435 . 0 
361 / 4ए भाग | निजी शुष्क 310. 0 
361 / 4बी भाग | निजी | शुष्क । 280 . 0 
361 / 5ए भाग | निजी | शुष्क | 180 . 0 
361 / 6ए भाग | निजी | शुष्क | 165 . 0 
365 / 1 भाग सरकारी | पोरमबोका 45 . 0 
415 भाग सरकारी पोरमबोक | 190 . 0 

416 भाग | सरकारी पोरमबोक 1060 . 0 
___ 183/ 3बी भाग | निजी | शुष्क | 580 . 0 
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183 / 3सी भाग | निजी 

शुष्क 

600 . 0 
183 / 8 भाग । निजी । शुष्क | 1200 . 0 
185 /1ए भाग निजी । शुष्क | 1530 . 0 
185 / 2ए भाग निजी शुष्क 1355 . 0 
185 / 3ए भाग | निजी | शुष्क | 430. 0 
186 /1ए भाग निजी शुष्क 680 . 0 
186/ 1बी भाग । निजी | शुष्क । 520 . 0 
186 /1सी भाग | निजी | शुष्क | 675 . 0 
186 / 1डीभाग | निजी 

शुष्क । 

705 . 0 
186 /1ई भाग | निजी | शुष्क | 765 .0 
186 / 2 भाग । निजी | शुष्क । 2010. 0 

188/ 6 भाग निजी शुष्क 690 . 0 
| . 188 / 7 भाग । निजी | शुष्क | 750 . 0 

188 / 8 भाग । निजी | शुष्क | 695 . 0 
188 / 9 भाग । निजी | शुष्क | 985 . 0 
189 / 3बी3 भाग | निजी | शुष्क । 22. 0 
439 भाग | सरकारी पोरमबोक 
| 

7310 . 0 
440/ 2बी1एफ भाग निजी | शुष्क 839 . 0 
440 / 2बी2ए भाग | निजी । शुष्क | 319 . 0 
443 / 8 भाग । निजी | शुष्क | 64 . 0 
443 / 9ए1, निजी शुष्क 800 . 0 
443/ 9बी, निजी | शुष्क | 1000. 0 
443/ 10, निजी शुष्क । 1000. 0 
443 / 11 भाग | निजी | शुष्क | 972. 0 
443 / 13ए भाग निजी | शुष्क | 154.0 
443 / 13बी भाग । निजी | शुष्क | 142. 0 
443/13सी भाग निजी 

252. 0 
443 / 14 भाग | निजी , शुष्क । 453 .0 
443 / 15ए भाग | निजी | शुष्क | 476 . 0 
443 / 15बी भाग निजी | शुष्क | 486 . 0 
443 /16 भाग सरकारी | पोरमबोक 278. 0 
444 / 1बी भाग | निजी । शुष्क । 1268. 0 
444 / 2ए भाग निजी | शुष्क | 1458 . 0 

444/ 2बी, निजी | शुष्क | 100. 0 
444 / 5बी भाग निजी शुष्क 430 . 0 

444 / 6ए , | निजी | शुष्क | 100 . 0 
444/ 6बी1, निजी বৃক্ষ 300. 0 
444/ 6बी2, निजी शुष्क 300 . 0 
444 / 6बी3, निजी शुष्क 400 . 0 
444/ 6सी, 

350 . 0 
___ _ 446 / 3, निजी | शुष्क | 550. 0 | 


| शुष्क 
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446 / 4, निजी | शुष्क | 600. 0 
___ 446 / 5ए भाग निजी | शुष्क | 191 .0 
446 / 5बी , 

शुष्क । 250 . 0 
446 / 5सी, निजी | शुष्क । 400. 0 
___ 446/ 6 भाग निजी । शुष्क । 1404. 0 
___ 446 / 11ए भाग निजी । शुष्क । 687 . 0 
446 / 11बी भाग निजी | शुष्क । 675 . 0 
446 / 12ए भाग | निजी , शुष्क | 10. 0 
446 /12बी1 , | निजी | शुष्क 400 . 0 
446 /12बी2, निजी | शुष्क 400. 0 
446 / 12बी3 भाग निजी । शुष्क 557. 0 

446 / 15 भाग निजी | शुष्क । 792 . 0 
446 / 17बी भाग । निजी । शुष्क 726 . 0 
___ 447 /1बी भाग निजी , शुष्क । 718. 0 
447/ 2 भाग 

निजी 

| शुष्क 686. 0 
447 / 4 भाग निजी । शुष्क 405 . 0 

447 /5ए, निजी । शुष्क 500 . 0 
447 / 5बी, निजी | शुष्क 550 . 0 
447/6सी भाग निजी शुष्क 243. 0 
447/ 6डीभाग निजी | शुष्क 263. 0 
447/ 8 भाग निजी । शुष्क 64. 0 
447/ 9ए1 , निजी । शुष्क 200 . 0 
447 / 9ए2, | निजी । शुष्क 200 . 0 
447/ 9ए3. | निजी । शुष्क 200. 0 
447/ 9ए4 , निजी । शुष्क 200. 0 
447/ 9बी1 , निजी शुष्क 500 . 0 
447 / 9बी2 भाग | निजी | शुष्क । 474. 0 
448/ 2ए भाग निजी | शुष्क 759 .0 
448/ 2बी भाग 

निजी 

शुष्क 1229 . 0 
448 / 5ए भाग निजी शुष्क 527 . 0 
448 / 5बी भाग । निजी शुष्क 255 . 0 
449 / 7 भाग । निजी ! शुष्क । 984. 0 
449 / 8, 

| निजी । शुष्क । 1150. 0 
451 / 1 भाग सरकारी | पोरमबोक 202. 0 
451 / 7 भाग । निजी | शुष्क | 1690 . 0 
451/ 8ए भाग निजी | शुष्क | 1032. 0 
451/ 8बी भाग | निजी | शुष्क । 1008. 0 
451 / 9बी भाग । निजी | शुष्क 617 . 0 

463 भाग सरकारी | पोरमबोक 5145. 0 
____ 468 / 1 , निजी | शुष्क | 2500. 0 
468 / 2 भाग | निजी | शुष्क 74 . 0 
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468 / 3 भाग निजी | शुष्क | 43. 0 
469/ 1 भाग | निजी | शुष्क । 2261. 0 
470 / 1, . 

निजी शुष्क 1900 . 0 
470 / 2ए भाग निजी शुष्क 31. 0 
470/ 2बी भाग निजी | शुष्क । 79 . 0 
470 / 2सी भाग | निजी | शुष्क 184 . 0 

480 भाग | सरकारी पोरमबोक 2559. 0 
482 / 9ए भाग निजी | शुष्क | 340. 0 
482 / 9बी भाग | निजी 

| शुष्क 

28. 0 
482/ 10ए भाग | निजी । शुष्क | 588. 0 
482 / 10बी1 भाग । निजी नाथम 280. 0 

482 / 10सी1 , निजी | नाथम | 160 . 0 
482 / 10सी2 भाग निजी | शुष्क 61 . 0 
493 /1ए भाग | शुष्क 100 . 0 
493 / 1बी भाग 

शुष्क 613 . 0 
493/ 2ए भाग | निजी शुष्क । 387. 0 
493 / 2बी भाग । निजी 

169 . 0 
493/ 2सी1 भाग निजी शुष्क . 95 . 0 
493 / 2सी2 भाग | निजी शुष्क 120 . 0 
493 / 2डीभाग निजी शुष्क 315 . 0 
494 / 1ए भाग निजी शुष्क 271. 0 
494 / 1बी1 भाग । निजी शुष्क | 123. 0 
494 / 1बी2 भाग निजी शुष्क | 119. 0 

494 / 2ए भाग निजी शुष्क 274 . 0 
___ 494/ 2बी1 भाग निजी | शुष्क । 213. 0 

494 / 2बी2 , निजी शुष्क | 50 . 0 
499 / 1ए भाग 

शुष्क 252. 0 
499 / 1बी2 भाग । निजी 

119. 0 
499/ 1बी3 भाग | निजी शुष्क 49 . 0 
499 / 1बी4ए भाग । निजी शुष्क 137 . 0 

499/ 2ए1 भाग निजी शुष्क । 321 . 0 
___ 499 / 2ए2 भाग | निजी , शुष्क | 187 . 0 

499/ 2बी भाग । निजी शुष्क 122 . 0 
499/ 2सी1 भाग । निजी | शुष्क 49 . 0 
499 / 2सी2 भाग । निजी | शुष्क । 48. 0 
499/ 2सी3 भाग । निजी शुष्क 46. 0 

499 / 2सी4 भाग | निजी । शुष्क 46 . 0 
| 499 / 2सी5 भाग | निजी | शुष्क । 55 . 0 

500 /1ए भाग | निजी | शुष्क 58. 0 
500 /1बी भाग निजी 

शुष्क 

59. 0 
500/ 1सी भाग । निजी । शुष्क 57 . 0 
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500/ 1डीभाग 

निजी 

! शुष्क 650 
500 / 1ई भाग । निजी | शुष्क 
500 / 1एफ भाग निजी | शुष्क 530 
500 /1जी भाग निजी । शुष्क 62. 0 
500 / 1एच1 भाग । निजी । शुष्क 
500 / 3ए1 भाग निजी । शुष्क 323. 0 
500 / 3ए2ए भाग | निजी । शुष्क 139. 0 
500 / 3ए2बी भाग । निजी । शुष्क । 139. 0 
500/ 3बी भाग | निजी | शुष्क 647 . 0 
500 / 4 भाग निजी | शुष्क 428. 0 
500 / 5 भाग सरकारी पोरमबोका 151 . 0 
548 / 1 , सरकारी नाबम | 190. 0 
548/ 2, निजी गाथम | 70 . 0 
548 / 3, । निजी ! नाथम | 75 .0 
548/ 4 निजी | नाथम 70 . 0 
548/ 5 , निजी | बाथम 20. 0 
548/ 6 , निजी | नाथम 30. 0 
548 / 8 भाग | सरकारी | नाथम | 86. 0 
548 / 17 भाग | निजी | नाथम | 14. 0 


- RAMMAAM 


ahu 


R 


- 


90 . 0 


75 . 0 


60 . 0 


548 / 18, 

नाथम 
548 / 19 , सरकारी | नाथम 
548 / 20 , 

निजी । 

नाथम 
548 / 21 , 

नाथम 
548/ 22 , सरकारी | नाथम | 
548/ 23 भाग । सरकारी | नाथम 


55 . 0 
25 . 0 
354.0 
31 . 0 


548 / 24 भाग | निजी | नाथम | 


- 


(6 ) रेतुयुरानी 
विल्लादिवागई 


548 / 25 भाग । 

| सरकारी नाथम / 27 . 0 
548/ 44 भाग निजी | नाथम | 25 . 0 

548 / 45, निजी | नाथम 90. 0 
548/ 46 भाग सरकारी नाथम | 85. 0 
3 / 1ए भाग निजी | शुष्क | 435 . 0 
3 / 1बी भाग निजी | शुष्क 467. 0 
3/ 2सी1ए भाग निजी | शुष्क 243. 0 
3/ 2सी2ए भाग निजी | शुष्क 124. 0 
3 /2सी2बी भाग निजी शुष्क 628. 0 
3 / 4बी1 भाग | निजी | शुष्क | 216. 0 
3/ 4बी2ए भाग निजी | शुष्क | 292. 0 
3/ 4बी2बी भाग निजी । शुष्क 239: 0 

3 / 8 भाग । निजी | शुष्क | 397 .0 

3 / 7 भाग । निजी | शुष्क | 238. 0 
____ 3/ 8 भाग निजी शुष्क | 360 .0 | 
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4 / 1वी भाग निजी , शुष्क | 124. 0 
4 / 2बी भाग | निजी शुष्क 217 . 0 
4/ 4 भाग निजी शुष्क 365. 0 
4 / 5ए भाग निजी शुष्क - 290 . 0 
4 / 5बी भाग 

शुष्क 252. 0 
5 / 4 भाग । निजी । शुष्क | 1036 . 0 
5 / 5 भाग ! निजी | शुष्क | 2044. 0 
57 भाग | निजी शुष्क 1290 . 0 
13/ 1ए भाग निजी , शुष्क 588. 0 
13 /1सी भाग । निजी शुष्क 501. 0 
13/ 2बी भाग निजी शुष्क | 1095 . 0 
13/ 3वी भाग निजी । शुष्क 1330 . 0 
13/ 5ए भाग निनी , शुष्क 234 . 0 
13/ 5बी भाग । निजी : शुष्क | 212. 0 
13/5सी भाग नि : , क 275 . 0 
13 / 5ोभाग निज शुष्क 378 . 0 
17 / 2 भाग ! निजी शुष्क | 1117. 0 | 
17/ 3 भाग | निजा । शुष्क 1757 . 0 
18 / 1 भाग निजी । शुष्क | 2347. 0 

18 / 7 , निजी , शुष्क | 550. 0 
21/ 1 भाग निजी | शुष्क | 1412. 0 
21 / 2बी भाग निजी शुष्क 632 . 0 
21 /4बी भाग निजी ! शुष्क । 

1537 . 0 
21 / 5 भाग निजी शुष्क । 2878. 0 
22/ 1ए, निजी ! शुष्क | 750. 0 
22 / 1बी . निजी | शुष्क | 650 . 0 

22 / 3 , निजी , शुष्क | ___ 1400 . 0 
22/ 5ए1ए भाग । 

43. 0 
22/ 5ए1बी भाग निजी | शुष्क | 263. 0 
| 22/ 5ए1सी भाग । निजी | शुष्क | 268. 0 

22/ 5ए1डीभाग | निजी , शुष्क | 275 . 0 
22/5ए1ई भाग । निजी शुष्क 169. 0 
22 /5ए1एफ भाग । निजी | शुष्क 127 . 0 
22/ 5ए 1जी भाग निजी । 

185 . 0 
22/ 5ए1एच भाग | निजी शुष्क | 34 . 0 
22/ 5ए2 आई भाग निजी 

155 . 0 
22/ 6 भाग निजी | शुष्क | 2865 . 0 
29/8ए भाग निजी । शुष्क | 121 . 0 
29 / 8बी भाग | निजी | शुष्क | 242.0 
30 / 1ए भाग । निजी । शुष्क | 790 . 0 
30 / 1बी भाग । निजी । शुष्क | 1311. 0 
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30 / 2ए भाग । निजी | शुष्क | 229. 0 
30 / 2बी भाग । निजी | शुष्क । 222 . 0 
30 / 2सी भाग | निजी । शुष्क 213. 0 
30 / 2डीभाग | निजी | शुष्क | 203. 0 
30 / 2ई भाग । निजी | शुष्क | 571. 0 
30 / 2एफ भाग | निजी | शुष्क । 9970. 0 
30 / 4ए भाग निजी शुष्क 212. 0 
30 / 4बी1 भाग निजी शुष्क 218. 0 
30 / 4बी2 भाग निजी शुष्क 98. 0 
30 /4सी भाग । निजी | शुष्क ! 346. 0 । 
30 / 4डी1 भाग | निजी | शुष्क | 352. 0 
30 / 4डी2 भाग निजी शुष्क 136 . 0 
30 / 5ए भाग । निजी , शुष्क | 142. 0 
30 /5बी भाग | निजी | शुष्क | 100 . 0 
30 /5सी भाग | निजी शुष्क 151 . 0 
30 / 5डीभाग | निजी | शुष्क । 326 . 0 
31/ 3 भाग सरकारी | पोरमबीक | 2204. 0 
31 / 5 भाग | सरकारी पोरमबोक 504. 0 
31 / 6 भाग | सरकारी पोरमबोक 370 . 0 
32 / 1 भाग निजी | शुष्क | 545 . 0 
32 / 6 भाग सरकारी | 

605. 0 
32/ 7 भाग निजी | शुष्क 436 . 0 

32 / 9ए, । निजी | शुष्क | 400. 0 
32 / 9बी1 भाग 

शुष्क 293. 0 
32 / 9बी2ए भाग | निजी | शुष्क 413. 0 
32/ 9बी2बी भाग निजी शुष्क 192. 0 
32/ 9बी2सी भाग | निजी शुष्क 140 . 0 

32/ 10 भाग | सरकारी पोरमबोक 174. 0 
33/ 13जए भाग | निजी शुष्क । 163. 0 
33 / 13ाबी भाग | निजी | शुष्क 232 . 0 

33 / 1312 , निजी || হাফ । 400 . 0 
33/ 17 भाग । निजी | शुष्क | 120. 0 
33 / 18ए2 भाग निजी शुष्क 458. 0 
33 / 18बी भाग निजी | 

32 . 0 
36 / 2 भाग निजी | शुष्क | 151 . 0 . 
( 7 ) राजा सिंगा मंगलम | 166 / 3ए1ए भाग | निजी । नम 

254. 0 
166 / 3ए1बी भाग | निजी 

233. 0 
166/ 3ए2 भाग | निजी नम 235 . 0 
166 / 3ए3ए भाग निजी नम 252. 0 

166 / 3ए3बी भाग | निजी | नम । 260 . 0 
___ 166 / 3बी भाग | निजी । नम - 332.0 
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166 / 4 भाग 
166 / 5बी भाग 

167 / 1 भाग 
167/ 2बी भाग 


निजी | नम | 
निजी नम 
| सरकारी पोरमबोक 
निजी नम 


- 
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167 / 6ए भाग 

नम 204. 0 
167 / 6बी1 भाग निजी नम 174. 0 

167 / 6बी3, निजी । नम | 20 . 0 
167 / 6सी भाग | निजी । नम । 194 . 0 
167 /6सी2ए भाग निजी | नम 2020 
167/ 6सी2बी भाग निजी नम 245 . 0 

167 / 6डीभाग | निजी _ नम 403. 0 
___ 167/ 6ई भाग निजी | नम | 206. 0 
167 / 6एफ1 भाग | निजी 

220 . 0 
167/ 6एफ2 भाग | निजी नम 239 . 0 
167 /6एफ3ए भाग निजी _ नम 214. 0 
167 / 6एफ3बी भाग निजी नम 143. 0 
167/ 8 भाग । निजी 

63. 0 
199/ 3 भाग निजी । नम । 1276. 0 
199 / 4 भाग सरकारी पोरमबोक 488. 0 
199 / 5 भाग । निजी | नम 936 . 0 
200 / 5ए भाग | निजी | नम । 597 . 0 
200 / 5बी भाग । निजी नम 624. 0 
200 / 5सी भाग | 

622. 0 
200/ 6ए1, निजी | नमः 400 . 0 
200 /6ए2 , 

नम 100 . 0 
200/ 6ए3 भाग निजी नम 335 . 0 
200 / 6बी1 भाग | निजी | नम । 198. 0 
200 / 6बी2 भाग । निजी नम 217 . 0 
200 / 6बी3 भाग । निजी तम 207 . 0 

200 / 7 भाग सरकारी | पोरमबोका 26 . 0 
202/ 1ए भाग | निजी | नम | 490. 0 
202 /1बी1 भाग । निजी | नम 72. 0 

202 / 1बी2 , निजी 
नम 500. 0 
202 / 2बी1ए भाग | निजी नम 562. 0 
202 / 2बी2 भाग | 

नम 490 . 0 
202 / 7 भाग | निजी नम 827 . 0 
202/ 8 भाग | निजी | नम 804. 0 
203/ 2बी भाग निजी नम 2342. 0 
204/ 5सी भाग | निजी । नम | 1678.0 | 
206 / 3 भाग | निजी | नम | 1552. 0 
206 / 4 भाग | निजी । नम 1034. 0 
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208/ 1ए भाग निजी | नम 400. 0 
208/ 1बी भाग निजी नम 535. 0 
208 / 2 भाग | निजी 

28. 0 
208 / 4 भाग ।। निजी 

नम 938. 0 
217 /1ए भाग । निजी नम 211. 0 
217 / 1बी भाग । निजी नम 200. 0 

217 / 2 भाग निजी नम 456. 0 
217/ 3ए1 भाग निजी । नम | 322. 0 
217 / 3ए2ए भाग । निजी नम 324. 0 
217 / 3ए2बी भाग निजी नम 240 . 0 
217 / 3बी भाग निजी नम 146. 0 
218 / 1ए1 भाग निजी नम 226. 0 
218 / 1ए2 भाग निजी नम 220 . 0 
218 / 1ए3 भाग । निजी नम 292. 0 
218 / 2ए भाग । निजी नम 242. 0 
218 / 2बी भाग । निजी नम 249 . 0 
218/ 2सीए भाग निजी नम 127 . 0 
218/ 2सी1बी भाग निजी नम 175. 0 
218/ 2सी2 भाग | निजी 

84. 0 
218/ 2सी3 भाग | निजी 

नम 

84. 0 
218/ 2सी4 भाग । निजी । नम 84. 0 

219/ 1 भाग निजी नम 842. 0 
219/ 2 भाग | निजी 
। 

703. 0 
219 / 3ए2 भाग निजी | नम । 102 . 0 
219/ 3ए1ए भाग निजी । नम । 150 . 0 
219 / 3ए1बी भाग | निजी नम 87 . 0 
219/ 3ए3 भाग | निजी | नम | 85 . 0 
219 /5ए1 भाग | निजी | नम । 100 . 0 
219/ 5ए2 भाग । निजी नम 92 . 0 
219/ 5ए3 भाग निजी 

92. 0 
___ 219 / 5ए4 भाग निजी नम | 92. 0 
219 / 5ए5ए भाग | निजी __ नम 30 . 0 
219/ 5बी भाग निजी नम 375 . 0 
219/ 10 भाग | निजी नम । 70 . 0 
226 / 1ए1 भाग | 

| निजी नम 192. 0 
226 / 1ए2ए भाग । निजी नम 514. 0 
226 / 1ए2बी भाग । निजी | नम । 231. 0 
226/ 2ए भाग निजी शुष्क 118. 0 
226 / 2बी भाग | निजी | शुष्क | 120 . 0 
226/ 2सी भाग । निजी | शुष्क 135 . 0 
226 / 5ए भाग । निजी ___ नम 307. 0 
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226/ 5बी भाग | निजी । नम | 399 . 0 
226 / 8 भाग निजी नम 224. 0 
226 / 9 भाग निजी । नम । 150 . 0 
227 / 1 भाग सरकारी नाथम | 160 . 0 
227 / 2ए1 भाग । शुष्क । 440 . 0 
227/ 2ए2 भाग | निजी | शुष्क | 140. 0 

227/ 2बी , निजी शुष्क । 150 . 0 
227 / 2सी , 

50 . 0 
227 / 3ए1ए भाग | निजी _ नम । 90 . 0 
227 / 3ए1बी भाग निजी नम 138 . 0 
227 / 3ए2 भाग निजी नम 40 . 0 
227 / 3ए3 भाग । निजी 

नम 

89 . 0 
227/ 3बी, निजी । नम 100 . 0 
227/ 4ए1ए भाग | निजी नम 191 . 0 
227/ 4ए1बी भाग | निजी 

_ नम 

93. 0 
227/ 4ए2, | निजी नम 250. 0 
227 / 4बी, निजी नम 150 . 0 
227 / 4डीभाग | निजी नम । 104. 0 
227 /4ई भाग निजी नम 76 . 0 
227 / 4एफ , | निजी | नम | 100 .0 । 
227 / 6 भाग निजी | नम । 162. 0 
227 / 6ए भाग निजी | नाथम 184. 0 
227 / 20 भाग | सरकारी | पोरमबोक 40 . 0 
163/ 2ए भाग । निजी । नम । 
645 . 0 
163/ 2बी भाग । निजी | नम । 1095 . 0 
___ 163 / 3ए, । निजी | नम 450. 0 

163/ 3बी, | निजी नम । 600 . 0 
163/ 4 भाग सरकारी पोरमबोक 145. 0 
164/ 2बी भाग | निजी | नम | 2540 . 0 
164 / 5 भाग | निजी । नम 150. 0 

164/ 6, निजी | नम 550. 0 
165 / 8बी भाग निजी | शुष्क 290 . 0 
___ 165 / 9 . निजी | शुष्क । 1400 . 0 
168 / 1 भाग । निजी | नम | 490 . 0 
168 / 2 भाग । निजी | नम । 1250 . 0 | 
169 / 1 भाग । निजी | नम | 965 . 0 
170 / 1 भाग निजी नम 560 . 0 
180 / 1 भाग | निजी | शुष्क | 1635 . 0 | 

181 भाग सरकारी पोरमबोक 450 . 0 
183 / 2 भाग । निजी | शुष्क | 1700 . 0 
___ 183/ 3 भाग । निजी | शुष्क । 480 . 0 । 
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184/ 6 भाग | निजी । शुष्क 2245 . 0 
184 / 7 भाग सरकारी | पोरमबोक 1585 . 0 
197/ 1 भाग | निजी , शुष्क | 2055 .0 
197 / 2ए भाग | निजी | शुष्क | 1280 . 0 | 
197 / 2बी भाग । निजी | शुष्क 1665. 0 
197/ 3बी भाग निजी | 

725 . 0 
197 / 4ए भाग निजी | शुष्क | 720 . 0 । 
197 / 4बी भाग निजी । शुष्क 800. 0 
198 / 1बी भाग । निजी | शुष्क 1065 . 0 
198 / 1ए4बी भाग | निजी | शुष्क 895 . 0 . 
198/ 2ए भाग निजी | शुष्क 640 . 0 
198 / 2बी भाग | निजी | शुष्क 600 . 0 
209/ 2बी भाग । निजी | शुष्क 1965 . 0 
209 / 3 भाग निजी शुष्क 1030 . 0 
209 / 4 भाग ।| सरकारी पोरमबोक 140 . 0 
210 /1ए भाग | निजी , शुष्क 435 . 0 
210 / 1बी भाग निजी | शुष्क 545. 0 
210 / 2ए भाग | निजी | शुष्क | 510. 0 
210 / 2बी भाग | निजी | शुष्क | 595 . 0 
210/ 3बी भाग । 

निजी 

शुष्क 460 . 0 
210/ 3सी भाग | निजी | शुष्क | 645. 0 
211/ 2 भाग | निजी | शुष्क | 2325 . 0 | 
215 / 1 , 

शुष्क 400 . 0 
215/ 2ए भाग । निजी | शुष्क । 390 . 0 
215/ 2बी भाग | निजी | शुष्क | 685 . 0 
218 / 1ए भाग 

शुष्क 100 . 0 
218/ 1बी भाग | निजी | शुष्क | 100. 0 | 
। 218 / 1सी भाग | निजी | शुष्क | 100 . 0 | 

218/ 1डीभाग । निजी शुष्क 100. 0 
218/ 1ई भाग | निजी | शुष्क | 100. 0 | 
218/ 4 भाग । निजी | शुष्क | 1295 . 0 | 
218/ 5 भाग निजी शुष्क 265. 0 
219/ 1 भाग । निजी | शुष्क | 945 .0 | 
219 / 2ए भाग । निजी | शुष्क 505. 0 
219 / 2बी भाग । 

शुष्क 

115. 0 
220 / 1 भाग | निजी | शुष्क | 590. 0 | 
220 / 3 भाग । निजी | शुष्क | 410 . 0 
221 / 1ए भाग । निजी | शुष्क | 292. 0 | 
221 / 1बी भाग । निजी | शुष्क 190 . 0 
221/ 2 भाग । निजी | शुष्क | 445 . 0 
221/ 4ए भाग निजी | शुष्क | 240. 0 


निजी । 


निजी 


निजी शु 
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5 6 7 8 
221/ 4बी भाग । निजी | शुष्क 180 . 0 
221/ 5ए भाग । निजी | शुष्क | 250 . 0 
221 / 5बी भाग निजी | शुष्क | 200 . 0 
222 / 1 भाग । निजी , शुष्क | 265 . 0 
222 / 2 भाग । निजी शुष्क 250. 0 
222/ 3 भाग निजी | शुष्क | 1345. 0 

9 / 1 , निजी | शुष्क | 850 . 0 
9/ 3 भाग निजी शुष्क | 185 . 0 
11/ 1 भाग निजी | शुष्क । 386. 0 
11/ 3 भाग निजी शुष्क | 226 .0 
11 / 4ए भाग निजी शुष्क 484. 0 
11 / 5ए भाग | निजी | शुष्क | 483 .0 
11/5डीभाग । निजी । शुष्क । 371. 0 
12/ 1ए भाग 

निजी | 

शुष्क 806 . 0 
12 / 2ए1 भाग | निजी | शुष्क | 558 . 0 
12/ 2ए2 भाग । निजी । शुष्क | 33. 0 
12/ 2बी भाग निजी | शुष्क 300. 0 
22/ 1 भाग निजी | शुष्क | 1688 . 0 
22/ 2 भाग । निजी | शुष्क | 1327 . 0 
26 भाग | सरकारी पोरमबोक 2194. 0 
4 भाग सरकारी पोरमबोक 7796 . 0 
6 / 1 भाग निजी | शुष्क । 1050. 0 
6 / 2 भाग निजी | शुष्क ! 4508 . 0 
6 / 10 भाग निजी | शुष्क । 968. 0 
6 / 11 भाग । निजी | शुष्क | 1441. 0 
6 / 12 भाग । | निजी | शुष्क | 1298. 0 
6 / 13 भाग । निजी | शुष्क | 1614. 0 
6 / 14 भाग निजी शुष्क 1656. 0 
6 / 15 भाग निजी । शुष्क 1712. 0 
6 / 16 भाग | निजी | शुष्क | 2050 . 0 
6 / 17 भाग निजी | शुष्क 2263. 0 
6 / 18 भाग निजी | शुष्क 2725 . 0 
6 / 19 भाग निजी | शुष्क | 2868. 0 
6/ 20 भाग निजी शुष्क 3928 . 0 
6/ 21 भाग । निजी ! शुष्क | 4873. 0 
6 / 22ए भाग निजी | शुष्क | 3351. 0 
6 / 22बी1 भाग निजी शुष्क 731. 0 
6 / 52 भाग | निजी । शुष्क 3152. 0 
6 / 53 भाग । निजी । शुष्क | 3792. 0 

6 / 54 भाग निजी | शुष्क 1081 . 0 
___ 6 / 55 भाग निजी | शुष्क | 739 . 0 


2. रामानाथापुरम 


(1) वेनाथुर 
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6 / 56 भाग निजी शुष्क 352. 0 
12/ 3 भाग । निजी | नम | 540 . 0 
12/ 4 भाग | निजी नम 1924. 0 
__ 12/ 5 , निजी 

600 . 0 
14 / 5 भाग | निजी | नम | 286. 0 
14/ 6 भाग । निजी । नम | 2053 . 0 
14 / 8 भाग निजी नम 1050 . 0 
14 / 12 भाग | निजी | नम | 1000 . 0 
15 /7ए भाग । निजी । नम । 106 . 0 
15 / 7बी भाग । निजी | नम | 1500 . 0 

15 / 8 , | निजी | . नम | 250 . 0 
16 / 1 भाग सरकारी पोरमबोक 172. 0 
16 / 4 भाग निजी | नम 220 . 0 

16/ 5, । निजी । नम । 400 . 0 
16 / 6 भाग निजी 

1955 . 0 
16/ 7 भाग । निजी | नम । 1040. 0 
22 / 5 भाग निजी नम 290 . 0 
22 / 6 भाग निजी नम 1700. 0 
22 / 7 भाग निजी नम 530 . 0 
22/ 8ए भाग निजी 

520 . 0 
22 / 8बी , निजी ___ नम | 600 . 0 
22 / 9 भाग | सरकारी | पोरमबोक 230 . 0 
34 / 1 भाग । निजी । शुष्क | 16600. 0 
34 / 2 भाग सरकारी पोरमबोक 88. 0 
34 / 3 भाग निजी । शुष्क | 1600.0 
35 / 3 भाग निजी | शुष्क | 50 .0 
36 भाग सरकारी | पोरमबोक | 1000 . 0 
37/ 2 भाग । निजी | शुष्क | 1020. 0 
37 / 3 भाग | निजी | शुष्क | 1370 . 0 
37 / 4 भाग । निजी | शुष्क | 787 . 0 
37 / 5 भाग निजी शुष्क 571. 0 
37 / 6 भाग निजी | शुष्क । 708. 0 
37 / 7 भाग निजी | शुष्क 817 . 0 
37 / 8 भाग | निजी | शुष्क | 877 . 0 
37/ 9 भाग सरकारी शुष्क | 402.0 
37 / 12 भाग 

484 . 0 
48 / 1 भाग | निजी | नम । 1150. 0 
48/ 3ए भाग | निजी । नम | 400 . 0 
48 / 3बी भाग निजी नम 900 . 0 

49 / 2ए भाग निजी नम | 500 . 0 
__ 49 / 3 भाग । निजी | शुष्क । 1029 . 0 | 


| निजी | 


शुष्क 
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53 / 1 भाग | निजी __ नम 500 . 0 
53 / 2 भाग । निजी | नम । 624 . 0 
53/ 3 भाग निजी नम 190 . 0 
53/ 7 भाग निजी नम 327 . 0 
56 / 1 भाग | निजी | नम | 486 . 0 
56 / 2 भाग निजी नम 656. 0 
56 / 6ए भाग निजी नम 831 . 0 
57 / 1 भाग । निजी | नम | 574. 0 
57 / 2 भाग निजी नम 842. 0 
57 / 3 भाग निजी | नम | 898 .0 
58 / 1 भाग निजी | नम 932. 0 
58 / 3ए भाग | निजी | नम | 297 . 0 
58 / 3सी भाग | निजी | नम | 146 . 0 . 
58/ 3डीभाग निजी 

138. 0 
58 / 4ए1 भाग निजी _ नम 208. 0 
58 / 4ए2 भाग निजी | नम 81. 0 
58 / 4बी भाग निजी 

| नम 

28. 0 
58 / 10 भाग सरकारी | पोरमबोक 67 . 0 
38 / 17 भाग . निजी | शुष्क । 2600 . 0 
44 / 1 भाग निजी | शुष्क | 1365 . 0 
44 / 6 भाग | निजी | शुष्क | 898. 0 
45 / 1ए भाग निजी शुष्क | 1400. 0 
45 / 1बी भाग निजी शुष्क 48 . 0 
45/ 2 भाग । निजी | शुष्क | 655 . 0 
45 / 5 भाग । निजी | शुष्क | 1148. 0 | 
48 / 1 भाग | निजी | शुष्क | 1257 . 0 
50 / 1 भाग | निजी | नम | 536 . 0 
50 / 2बी भाग | निजी | नम 1437. 0 
53 / 1ए भाग निजी नम 301. 0 
53 / 1बी भाग निजी , नम 1319 . 0 
53/ 5 भाग सरकारी पोरमबोक | 243. 0 
53/ 6 भाग । निजी । नम 414. 0 
59 / 1बी भाग 

1057. 0 
59/ 3 भाग निजी | नम | 1060 . 0 ! 
59 / 4 भाग | निजी | नम 1337 . 0 
61 / 1 भाग । निजी | नम | 270.0 

61 / 2 , सरकारी पोरमबोक | 250. 0 
61 / 5 भाग | निजी | नम । 1660 . 0 

61 / 6, | निजी | नम | 800. 0 
61 / 7 भाग | निजी | नम | 1640. 0 | 
61 / 8ए भाग | निजी | नम | 650. 0 | 


निजी | नम 
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61 / 8बी भाग | निजी | नम | 615. 0 
61 / 8सी भाग निजी । नम । 477 . 0 
61/ 8डीभाग निजी | नम । 196.0 . 

61 / 9 , | सरकारी पोरमबोक 200. 0 
62 / 6ए भाग । निजी | नम | 640 . 0 
62 / 6बी भाग | निजी | नम | 2080 . 0 | 
63/ 1सी भाग निजी । नम 180 . 0 
63 / 1डीभाग 

निजी | नम | 2260 . 0 
63 / 3 भाग निजी , नम | 2350 . 0 

63 / 4 , निजी | नम | 300 . 0 | 
65/ 6ए भाग | निजी नम | 933.0 | 
65 / 6बी भाग || निजी । नम 536. 0 
65 / 6सी भाग | निजी | नम | 495 . 0 
65 /7सी भाग । निजी | नम । 1068. 0 
66 / 2 भाग | निजी | नम | 834 . 0 
66 / 5 भाग निजी । नम 55 . 0 
66 / 7 भाग निजी | नम | 690. 0 
66/ 8 भाग ।| निजी | शुष्क 125 . 0 
66 / 9 , 

निजी । 

शुष्क 350 . 0 
70 / 1 भाग 

निजी | शुष्क 700 . 0 
.. 70 / 2 , 

निजी | शुष्क 750 . 0 
71/ 8 भाग 

निजी || 

शुष्क 2263. 0 
71 / 9 भाग । निजी | शुष्क | 2105 . 0 
71 / 10 भाग । निजी | शुष्क | 590 . 0 
72 / 1 भाग | सरकारी | पोरमबोक 5291. 0 | 
72/ 2 भाग निजी | शुष्क | 450.0 
126 / 2 भाग | निजी । नम । 980 . 0 

126 / 3, | निजी | नम | 700 .0 
128 / 1बी1 भाग | निजी | नम | 1275 . 0 
128 / 1बी2 भाग | निजी | नम | 1780. 0 

128 / 2 , निजी | नम | 300. 0 
128/ 3बी भाग | निजी | नम | 580 .0 | 
128 / 4 भाग | निजी । नम | 2400 . 0 | 
130 / 1 भाग निजी 

1680 . 0 
130 / 2बी भाग । निजी नम 52. 0 
130/ 3ए भाग | निजी | नम | 610. 0 
130 / 3बी1 भाग | निजी | नम | 110 .0 
130 / 3बी2 भाग | निजी | नम | 1130. 0 
131/ 2 भाग | निजी | शुष्क | 667 . 0 
134 / 1 भाग | निजी | नम | 576 . 0 
134 / 2ए1 भाग | निजी | नम | 44 . 0 


REAmane 


। 


_ नम 
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| 6 | 7 | 8 
| 136 / 1 भाग | निजी | नम | 257. 0 । 

136 / 2ए भाग | निजी | नम 1133 . 0 
136 / 2सी भाग | निजी , नम 1070 . 0 
136 / 2डीभाग । निजी | नम 41. 0 
138 / 1ए भाग | निजी | शुष्क | 336 .0 
138 / 1बी भाग | निजी , शुष्क 225. 0 
138 / 1सी भाग | निजी | शुष्क 168. 0 
___ 139 / 1ए भाग | निजी | शुष्क | 200 . 0 

139 /1बी भाग | निजी | शुष्क | 463 . 0 
139 / 3ए भाग | निजी | शुष्क । 1035 . 0 | 
141 / 3ए1 भाग निजी | शुष्क | 360 . 0 
141 / 3ए3 भाग 

। निजी | 

शुष्क 340 . 0 
141 / 3ए4 भाग निजी | शुष्क 545 . 0 

24 / 4 भाग | निजी | नम । 990 . 0 
24 / 5ए भाग | निजी | नम | 980. 0 
24 / 5बी भाग | निजी | नम । 708. 0 
25 / 1 भाग । निजी | नम | 206. 0 
25 / 2 भाग । निजी | नम | 2025 . 0 
25/ 3 भाग | निजी | नम | 1530 . 0 
25 / 6ए भाग . . निजी 

नम 

80 . 0 
25 / 8 भाग निजी । नम 1720 . 0 
25 / 9 भाग । निजी | नम | 902. 0 
27 / 1 भाग सरकारी पोरमबोक 200 . 0 
27 / 3 भाग । निजी | नम । 2158 . 0 
27/ 4 भाग । निजी | नम | 1203.0 | 
27 / 5 भाग | निजी | नम | 1036 . 0 | 
27 / 8 भाग । निजी | शुष्क | 3025. 0 | 
29 / 1 भाग | निजी | शुष्क | 915 . 0 
29/ 2ए1 भाग । निजी | शुष्क | 800. 0 
29/ 2ए2 भाग | निजी | शुष्क | 2200 . 0 | 
29 / 3 भाग | निजी | शुष्क 20 . 0 
29 / 4 भाग | निजी | शुष्क | 383 . 0 
31 भाग | सरकारी पोरमबोक 4916 . 0 
37/ 1 भाग निजी | नम | 628. 0 
37 / 3ए भाग | निजी | नम 889 . 0 
37/ 3बी3 भाग । निजी | नम | . 90 . 0 
37/ 3बी4 भाग । निजी | नम | 

। नम | 316 . 0 
37 / 3बी5 भाग | निजी | नम | 315. 0 
39 / 1 भाग निजी नम | 826 . 0 . 
39/ 2 भाग निजी नम । 784 . 0 
39 / 3बी भाग | निजी | शुष्क - 4110 


ME . 
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39 / 3सी भाग । निजी शुष्क 464. 0 
39/ 5डीभाग निजी शुष्क 180 . 0 
39/ 5ई भाग निजी शुष्क 174 . 0 
39 / 5एफ भाग । निजी । शुष्क 192. 0 
39 / 5जी भाग निजी | शुष्क 234 . 0 
. 40 / 1 भाग | सरकारी पोरमबोक __ 160. 0 
40/ 2 भाग निजी | शुष्क | 869. 0 
40 / 3 भाग | निजी | शुष्क | 228 . 0 

40 / 4ए, | निजी | शुष्क | 200. 0 
40 / 4बी भाग निजी शुष्क | 1050 . 0 
40 / 5ए भाग निजी शुष्क || 482. 0 
40 / 5बी भाग निजी 

शुष्क । 

2573. 0 
40/ 5सी, निजी | शुष्क | 100 . 0 
41/ 9ए भाग निजी | शुष्क | 2745 . 0 
41/ 9बी भाग | निजी | शुष्क । 1685 . 0 

42 भाग सरकारी पोरमबोक 
2453. 0 
43/ 1ए भाग | निजी | शुष्क । 520 . 0 
43/ 2 भाग | निजी , शुष्क 471. 0 
43/ 3बी भाग | निजी शुष्क | 1848. 0 
52 / 1ए1ए भाग | निजी , शुष्क | 1289 . 0 
52 /1ए1बी भाग | निजी | शुष्क | 1059. 0 
52/ 2ए भाग | निजी | शुष्क | 575 . 0 
52 / 2बी भाग 

निजी । 

शुष्क | 429. 0 
53/ 1 भाग निजी _ नम | 724 .0 
53/ 5ए2 भाग | निजी | नम | 1253 . 0 
54 / 1ए1ए भाग | निजी नम . 361. 0 
54 / 1ए2 भाग निजी नम 545. 0 
54 / 1ए3बी भाग ।| निजी 

833 . 0 
55 / 1 भाग निजी 

1253. 0 
55 / 2 भाग । निजी | नम । 1928. 0 
55 / 3 भाग निजी नम 1148. 0 
55 / 7 भाग निजी नम 215. 0 
56 / 1 भाग | निजी नम 764. 0 
56 / 2बी1 भाग । निजी 

11 . 0 
56 / 3 भाग | निजी | नम | 873. 0 । 
56/ 4 भाग | निजी | नम | 83. 0 
56/ 5 भाग | निजी | नम | 788.0 
56 / 6ए भाग | निजी | नम | 624.0 
56 / 6बी भाग | निजी | नम | 398.0 
62 / 3 भाग सरकारी पोरमबोक 960. 0 
62/ 4 भाग | निजी | नम | 543. 0 


नम 


नम 


नम 
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62 / 5 भाग 

नम 273. 0 
62/ 6 भाग सरकारी | नम 182. 0 
62/ 7ए भाग निजी | नम 212. 0 
62/ 8 भाग | सरकारी __ नम 116 . 0 
62/ 9 भाग । निजी _ नम 132. 0 
62 / 10 भाग | सरकारी नम 168 . 0 
62 / 11भाग 

नम 278. 0 
64 / 1ए भाग निजी नम 2000 . 0 
64 / 1बी भाग । निजी नम 2449. 0 
64 / 1सी भाग | निजी 

928 . 0 
64 / 1डी भाग । निजी 

4426 . 0 
75 / 3 भाग निजी 

1770 . 0 
75 / 4 भाग निजी नम 30 . 0 
75 / 5 भाग निजी 
नम 82. 0 
78/ 4 भाग 

निजी 

नम 1013. 0 
78 / 7 भाग निजी नम 1322. 0 
80 / 1 भाग निजी नम 1590. 0 
80 / 3 भाग निजी नम 1056. 0 
80 / 4 भाग निजी नम 1730 . 0 
80 / 5 भाग निजी 
नम 938 . 0 
80 / 8 भाग निजी 
नम 20 . 0 
80 / 10 भाग | निजी | नम | 1385 .0 | 
80 /11 भाग | निजी | नम | 780.0 | 
83 / 1ए1 भाग | निजी शुष्क 409. 0 
83 / 1ए2 भाग 

546. 0 
83 / 1बी2 भाग | निजी नम 594. 0 
83/ 3ए भाग | निजी शुष्क 2620 . 0 
87 / 1ए1ए4 भाग निजी 

2463. 0 
87 / 1सी भाग निजी शुष्क ___ 713. 0 

87 / 3 भाग निजी शुष्क 1933 . 0 . 
88/ 1ए2ए भाग निजी 

1108. 0 
88/ 1ए2बी, निजी नम 1150 . 0 
88 / 1बी भाग । निजी 

1208 . 0 
88 / 4ए भाग । निजी 

54. 0 
88/ 4बी भाग । निजी | नम | 800. 0 
88 / 5 भाग । 

नम 75 . 0 
88 / 6ए, निजी नम 50 . 0 
88 / 6बी, निजी । नम | 750. 0 
88 / 7 . निजी | नम 50. 0 
99 भाग | सरकारी पोरमबोक 1974 . 0 
102 / 1 भाग । निजी | शुष्क | 678. 0 


निजी 


शुष्क 


शुष्क 


( 4) पलंगुलम 


नम 


नम 


नम 


। निजी 
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3 


7 


| 


__ 102 / 2ए भाग | निजी | शुष्क | 585 .0 | 

102/ 2बी भाग | निजी | शुष्क | 145 . 0 
__ 103 भाग | निजी | शुष्क | 719. 0 

104 भाग निजी | शुष्क | 1160 . 0 
105 भाग सरकारी | पोरमबोक 1951. 0 
114 भाग निजी शुष्क | 2627 . 0 
115 / 1ए भाग सरकारी | पोरमबोक 2909 . 0 
115/ 1बी1 भाग | निजी | शुष्क | 876. 0 
115 / 2 भाग निजी । शुष्क | 2705 . 0 
117/ 1 भाग निजी , शुष्क 1683. 0 
117/ 2 भाग | निजी | शुष्क | 1054.0 
117/ 3 भाग निजी | शुष्क 932. 0 
117/ 4 भाग | निजी | शुष्क | 865 . 0 
117/ 5ए भाग निजी | शुष्क 354. 0 
117 / 5बी भाग | निजी शुष्क 622. 0 
117/ 6 भाग । निजी | शुष्क | 850. 0 
118 / 1 भाग निजी | . शुष्क | 1320.0 
118 / 2 भाग निजी | शुष्क । ___ 1650 .0 
119 भाग सरकारी पोरमबोक 732. 0 
130 / 1 भाग निजी | शुष्क | 2127 . 0 

131 भाग निजी | शुष्क 7164 . 0 
134 / 2 भाग निजी | शुष्क 702. 0 

137 भाग । | सरकारी पोरमबोक 523. 0 
138 / 2 भाग निजी | शुष्क 398. 0 
138 / 3 भाग निजी | शुष्क 770. 0 
138/ 5ए भाग निजी | शुष्क 554. 0 
138 / 5बी भाग | सरकारी | पोरमबोक 108 .0 
138 / 6ए भाग । निजी | शुष्क | 342.0 

138 / 8 , निजी | शुष्क T 100 . 0 
140 / 1 भाग | सरकारी पोरमबोक 675.0 
140 / 2ए भाग निजी 

594 . 0 
140 / 2बी भाग | निजी | शुष्क | 3161 . 0 
141 / 1 भाग निजी । शुष्क 1340 . 0 
141 / 2 भाग निजी | शुष्क 588. 0 
142 भाग निजी शुष्क 150. 0 
158 भाग | सरकारी | पोरमबोक | 830 
159 / 1ए भाग निजी | शुष्क | 400. 0 
159 / 2ए भाग | निजी | शुष्क | 1150 . 0 
161 / 1ए भाग निजी | शुष्क । 4716. 0 
161/ 2 भाग । निजी शुष्क 2212. 0 
163/ 1ए , सरकारी पोरमबोक 1850.0 | 
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शुष्क 


निजी 


- 


। 


5 

78 
163 /1बी1 भाग | निजी शुष्क | 165. 0 
163/ 1बी2 भाग । निजी 

525 . 0 
286 / 1ए भाग । निजी | नम | 4530 . 0 | 
286 / 1बी1 भाग 

नम 2157. 0 
286 /1बी2ए, निजी नम 100 . 0 
286 / 1बी2बी, निजी नम 900 . 0 
286 / 1बी3, निजी नम 300. 0 

286 / 2, | निजी __ नम 1000 . 0 
316 भाग सरकारी पोरमबोक 4763 . 0 
317/ 1 भाग । निजी | शुष्क | 926.0 
31 / 2 भाग | निजी शुष्क | 1660. 0 
318 भाग सरकारी पोरमबोक 422. 0 
319 भाग निजी शुष्क । 3224. 0 
322/ 1 भाग निजी शुष्क 324 . 0 
322 / 2 भाग 

निजी | 

शुष्क 239 . 0 
322/ 3 भाग निजी | शुष्क | 130 . 0 | 
322 / 4 भाग | निजी | शुष्क । 44. 0 | 
323 भाग | सरकारी | पोरमबोक 507. 0 
324 भाग निजी । शुष्क | 3366. 0 


- 


- 


- 


- 





[ फा . सं. भाराराप्रा / 11013/ 2010 /एलए/ नोटिफ /पीआईयू- कराईकुडी] 

एस. एस . गुलिया , उप- सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi ,the 25th May, 2010 
S . O . 1229 ( E ). - in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 3A of the National Highways 
Act , 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the 
public purpose, the land , the brief description of which is given in the Schedule below , is required for building (widening 
four laning/two lanewith paved shoulders , etc .),maintenance ,management and operation of National Highway No.210 , on 
the stretch of land from km . 122 .000 to km 174 .500 (Karaikudi-Ramanathapuram Section ) in District Ramanathapuram in the 
State of Tamil Nadu, hereby declares ts intention to acquire such land . 

Any person interested in the said land may, within twenty -one days from the date ofpublication of this notification 
in the OfficialGazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub - section ( 1) of Section 3C of the 
said Act . 

Every such objection shall bo made to the competent authority , namely , the District Revenue Officer, 
Ramanathapuram District, Tamil Nadu , in writing , and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall 
give the objector an opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner , and may, after hearing all such 
objections and aftermaking such further aqutry, if any, as the competent authority thinks necessary , by order , either allow 
or disallow the objections. 

Any order made by the competent authority under sub -section ( 2 ) of Section 3C of the said Act shall be final. 

The land plans and other details of the lands covered under this notification are available and can be inspected by 
the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority , 
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SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land from Km 122 .000 to 
Km 174.500 . in respect of strengthening of two lane with paved shoulders from (Karaikudi - Ramanathapuram Section ) 
stretch of National Highways 210 in the State of Tamil Nadu . 

Serial Name of the Name of the taluk Name of the village Survey and Type of land Nature of Area ( in 
number district . 

Sub - division 

land square 
number 

materes ) 


Ramanathapuram 


1 . Tiruvadanai 


( 1 ) Attur 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


6 /2D pt. 
6 /2E pt, 
6 /2L pt, 
6 /2M pt . 
6 /2N pt, 
6 /2Y1 pt. 
6 /2Y2 pt, 
6 /2Y3 pt, 

7 / 18 pt . 
7 /2B4A pt. 
7 /2B4B pt. 
7 /2B4C pt. 
7 /2B5 pt. 
7 /2B6 pt. 
7 /2B19 pt. 
7 /2B20 pt, 
772B21 pt, 
7 /2B22 pt, 

7 / 3A pt, 
7 / 3B1 pt, 
7 /3B2 pt, 
7 /3B3 pt, 
7 / 3B4 pt, 

7 / 4 , 
12 / 1 pt, 
13 /4D2 pt. 
1315A pt. 
13 /5B pt, 
16 /4A pt. 

16 /6 pt. 
1617A pt, 
16 /7B pt. 
16 /7C pt. 
16 / 8 pt, 
16 / 10 pt. 
18 / 1A pt , 
18 / 1B pt 
18 /1C pt. 
18 /1D pt, 

18 /2 pt. 
18 / 3A pt, 
18 /4 pt, 
1875 pt. 
18 /8A pt, 
18 /8B pt. 
21/3 pt. 
21/ 4 pt, 
21/ 5A pt. 
23 / 1 pt, 
26 /1A pt, 
26 / 1B pt. 
26 /2A pt. 
26 /2B pt, 
26 /4A pt. 


le 


Private 

Dry 350 . 0 
Private 

Dry 130 . 0 
Private 

Dry 

836 . 0 
Private 

Dry 

690 . 0 
Private 

300 . 0 
Private 

410 . 0 
Private 

1465 . 0 
Private 

787 .0 
Private 

270 .0 
Private 

Dry 

76 . 0 
Private 

Dry 

73 . 0 
Private 

73. 0 
Private Dry 

4000 . 0 
Private 

240 .0 . 
Private Dry 830 .0 
Private 

855 . 0 
Private 

Dry 175 . 0 
Private 

Dry 

385. 0 
Private 

80 . 0 
Private 

Dry 

320 . 0 " 
Private 

Dry 

70 . 0 
Private 

Dry 110 .0 
Private 

Dry 60. 0 
Private Dry 100 . 0 
Government Poramboke 1720 . 0 
Private 

Dry 100 . 0 
Private 

Dry 

1355 . 0 
Private 

Dry 

427 . 0 
Private 

46 . 0 
Private 

1280. 0 
Private 

680 .0 
Private 

240 .0 
Private 

Dry 680 . 0 
Private 

150 . 0 
Private 

1250 . 0 
Private Dry 2880 .0 
Private Dry · 120 .0 
Private 

Dry 

290 . 0 
Private 

Dry 

430 . 0 
Private 

1185 . 0 
Private 

240 . 0 
Private 

5300 . 0 
Private 

1500 . 0 
Private 

240 .0 
Private 

1720 . 0 
Private Dry 900 .0 
Private 

Dry 100 . 0 
Private Dry 710 .0 
Government Poramboke ] 9975, 0) 

Private Dry 2700 
Private Dry : 1209.0 
Private Wet 760 .0 
Private 

Wet 70 . 0 
Private Wet | 1340 01 


Dry 


Dry 
Dry 


EL 


36 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II - Sec . 3 ( ii)] 


ST3 


8 


1 


Dry 


Dry 


Dry 


Dr 


Dry 


Dry 


- 


M 


AVAL 


26 /4B , 
29 /3 pt. 
29 /4 pt, 
29 /5 pt. 
29 /6A pt. 

31 / 1A , 
31/ 1B pt 
31 /1C pt. 
31/ 1D pt 
31/ 1E pt. 
31 / 2 pt. 
31/ 3 pt. 
31 /8B pt, 
31/ 9A pt. 
31/9B pt. 

31 / 10A , 
31/ 10B pt, 
31 / 10C pt, 
31/ 10D pt . 

31 /11, 
31/ 12 pt, 
31 /13 pt. 
31/14 pt, 
31/ 15 pt, 
31/ 16 , 
31/17 
31/ 18 pt. 
31/21 pt, 
31/25 pt, 
31/26 pt, 
31 /27 , 
31/ 28 , 
34 / 3C pt, 
34 / 3J pt, 
34 /3K pt, 
34 /3L pt, 
34 / 3N pt 
57 / 12B pt. 
57 /13 pt. 
58 / 2 pt. 
58/ 3 pt, 
58 /4 pt. 
58 /5 pt. 
58 /6 pt, 
58/ 17 pt. 
58 / 18B pt, 
60 / 1 pt, 
60 /2 pt, 
60/ 3 pt, 
60 / 4 pt, 
60 / 5 pt, 
60 /6 pt, 
60/7A pt, 
60/8A pt, 
61/ 1 pt. 
61/ 2 pt, 
61/3 pt, 
61/4 pt, 
63 /2B pt, 
63/2C pt 
63/2D , 
63 /2E , 


Private 

Wet 
Private 

Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private 

Wet 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 
Private 
Private 

Private 
Government Natham 
Private 

Dry 
Private 
Private 

Dry 
Private 
Private 
Private 

Dry 
Private Ory 
Private 

Natham 
Private Natham 
Private Natham 
Private Natham 
Private Natham 
Private Natham I 
Private Natham 

Private Natham 
Government Poramboke 

Private Natham 
Private Natham 
Private Natham 
Private Natham 
Private 
Private 

Dry 
Private 

Dry - 
Private 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 

Dry 
Private 
Private 

Dry 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 


250. 0 
70 . 0 
890 . 0 
1040 . 0 
65 . 0 
300 .0 
370 . 0 
300 . 0 
290 .0 
180 .0 
375 . 0 
1355 .0 
535 . 0 
680 . 0 
1050 .0 
200 . 0 
250 . 0 
170 . 0 

20 . 0 
200 .0 
110 . 0 
16 .0 

28 . 0 
120 . 0 
200 . 0 
200 .0 
100 . 0 
170 .0 
30 . 0 
170 .0 
218 . 0 

177 .0 
1110 .0 

15 . 0 
1060 . 0 
1500 . 0 
55 . 0 
733 . 0 
2460.0 
815 . 0 
410 .0 
390 . 0 
350 . 0 
400 . 0 
720 .0 
700 . 0 
195 . 0 
98 . 0 
92 . 0 
92 . 0 
87 . 0 
187 .0 
185 . 0 
730 . 0 
1208 . 0 
435 . 0 
485 . 0 
196 . 0 
83 . 0 
285 . 0 
900 . 0 
300 . 0 


Dry 


LAN 


( 2 ) Tottamangalam 


Dry 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


Dry 
Dry 


Dry 


ory 


Dry 
Dry 
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11T2 


Dry 


Dry 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


63 /3C pt. 
63/3D , 
63 / 4 pt, 
63/ 10 pt, 

63/ 14 , 
63 / 15 pt, 
65 /11A pt, 
65 / 11B pt, 
65 / 12A pt, 
65 / 12B pt. 
65 / 12C pt. 
69/2 pt, 
69 /4 pt, 

69 / 5 , 
69 /6 pt, 
69 /8 pt, 
72 /1 pt, 
72 /2A pt. 
7214 pt, 
72/5A pt, 
72 /5B pt, 
72 / 9 pt, 
72 / 10 pt, 
73 /6 pt, 
77 / 1A pt. 

7715 pt. 
77 /6A pt, 
77 /6B pt, 
7717A pt, 
7777C pt, 
77 / 10 pt, 
77 /11 pt, 

78 / 1 pt, 
78 / 3A1A pt, 

78 /3B pt, 
78 /4A1 pt. 
78 /4A2 pt, 
78 /4A3 pt, 
78 / 16 pt, 
82 / 1 pt, 
82/2 pt, 
82/4 pt, 
82 /5 pt, 
82 /6 pt. 
84 / 3 pt, 
8414 pt, 
84 /5 pt, 
84 /6 pt. 
84 /7B pt, 
84 /8 pt, 
84 / 9 pt, 
92 / 8 pt. 
92 / 9 pt, 

92 / 10 , 
93/2B pt, 
93 / 3 pt, 
93 / 10 pt. 
93 / 11A , 
93/ 11B , 

93 / 12 , 
93/13A3 pt . 

93 / 17 pt. 


Private 

Dry 

825 . 0 
Private 

Dry 750 . 0 
Government Poramboke 188 . 0 

Private Dry 820 .0 
Private 

Dry 1350 .0 
Private 

Dry 816 . 0 
Private Wet 2090 . 0 
Private Wet 953 . 0 
Private 

1680 . 0 
Private 

Dry 1280. 0 
Private 

1165 . 0 
Private Wet 770 . 0 
Private 

Wet 1210 .0 
Government Poramboke 1150 . 0 
Private 

Dry 

470 . 0 
Private Wet 2640 . 0 
Private 

265 .0 
Private 

243.0 
Private 

470 . 0 
Private 

164 . 0 
Private 

143 . 0 
Private 

Dry 

215 .0 
Private Dry 1 

67 . 0 
Private 

280 . 0 
Private 

255 . 0 
Private 

253.0 
Private 

Dry 1 150 . 0 
Private 

90 . 0 
Private 

84 . 0 
Private Dry 185 .0 
Private 

274 . 0 
Private 

254 .0 
Private 

270 . 0 
Private Dry 

26 . 0 
Private 

Dry 

163. 0 
Private 

150 . 0 
Private 

Dry 

143 . 0 
Private 

Dry . 

247 . 0 
Private 

Dry 

104 . 0 
Government Poramboke 1125 . 0 
Private 

Dry 335 . 0 
Private 

280 .0 
Private 

Dry 

125 . 0 
Private 

130 . 0 
Private Wet 1422.0 
Private Wet 480 .0 
Private Wet 435 . 0 
Private Wet 540 . 0 
Private Wet 500 . 0 
Private Wet 706 . 0 
Private Wet . 740 . 0 
Private 

204 . 0 
Private 

170 . 0 
Private 

400 . 0 
Private 

470 . 0 
Private 

384 . 0 
Private 

115 . 0 
Private 

Dry 

150 . 0 - 
Private 

100 . 0 
Private 

250 . 0 
Private Dry 70 .0 
Private 

Dry | 293 .0 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


1 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry . 


Dry 


Dry 


Dry 
Dry 


Dry 
Dry 
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Dry 
Dry 


- 


Dry 


Dry 
Dry 


Dry 
Dry 


Dry 


Dry 
Dry 


Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


pry 
Dry 


Dry 
Dry 
Dry 


6 
93 /21 pt, Private 
93 /22A1, Private 
93/22A2 Private 

Dry 
93 /22A3. Private 

93 /22B , Private 
95 / 1A1 pt. Private 
95 / 1A2 , Private 
95 / 1B , Private 
95 /2A 

Private 
95 /2B , Private 
95 /3A , Private 

Dry 
95 /3B , Private 
95 /4A pt, Private 
95 / 5B pt, Private 
102 / 1 pt. Government Poramboke 
104 / 1 . Private 

Dry 
104 /2A pt. Private 

Dry 
104 / 3A pt. Private 
104 /3B pt. Private 
104 /4A pt. Private 

Dry 
104 /4B pt, Private 
104 /4C pt, Private 
10415A pt, Private 

Dry 
104 /5B pt , Private 
104 /6 pt. Private 
10417 pt. Private 
104 /8A , Private 
104 /8B , Private 
104/ 9 pt. Private 
105 /1A pt, Private 
105 / 1B pt Private 
105 / 1C pt, Private 
105/ 2 pt. Private 

105 / 3 , Private 
. 108 / 3 pt, Private 
108 /4A . Private 

Dry 
108 /4B , Private 
108 / 5A pt, Private 

Dry 
108 /5B pt, Private 
108 /5C pt. Private 
108 /14 pt, Private 

108 / 15 , Private 
108 / 16 pt, Private 

Dry 
108 /17 pt. Private 
108 / 18A pt, 

Private 
108 / 18B , Private 
108 / 18C , Private 
109/2B pt, Private 

109 /3 . Private 
109 /4B pt, Private • Dry 
109/ 9 pt, Private 
109 / 10 pt, Private 
109 / 11 pt. Private 
109 / 16 pt, Private 

Dry 
110 / 1A pt . 1 Private 
110 / 1B1 pt, Private 
110 /1B2 pt. Private 
110 / 2A pt. Private 
110 /2B pt. Private 
111 pt. Private 

Dry 
113 / 1 pt, Private 

Dry 
113/ 2 pt. 1 Private Dry 


243. 0 
100 . 0 
150 . 0 
350 . 0 
350 . 0 
264. 0 
350 . 0 
50 . 0 
150. 0 
150 . 0 
150 .0 
100 . 0 
400 . 0 

35 . 0 
1165 . 0 
100 . 0 
96 . 0 
238 .0 
115 . 0 
130 .0 
120 .0 
120 .0 
167 . 0 
175 . 0 
280 . 0 
285 .0 
100 . 0 
400 .0 
332 . 0 
188 . 0 
187 . 0 
333. 0 
425 . 0 
150 . 0 
560 . 0 
250 , 0 
300 . 0 
280 . 0 
200 . 0 
190 . 0 
105 . 0 
500 . 0 
465 . 0 
600. 0 
305 . 0 
100 . 0 
150 . 0 
1490 . 0 
900 . 0 
386 . 0 
635 .0 
570 .0 
1125 .0 
570. 0 
1400 . 0 
145 .0 
140 . 0 
4200 . 0 
280 . 0 
120 . 0 
100 .0 
1190 .0 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 
Dry 


DIY 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


Dry 
Dry 


Dry 


til 
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2 


| 
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3 


. 


5 6 

8 . 
114 / 2 pt, Private 

Dry 

540 . 0 
114 / 4 pt, Private Dry 290 .0 
11417 pt, Government Poramboke ) 1600 . 0 
114 /8A pt, Private Dry 22 . 0 
115 /1A2 pt, Private Dry 158 . 0 

153 pt, Government Poramboke 530 . 0 
371/28 pt, Government Natham 31. 0 
371/29 pt. Private Natham 25 . 0 
371 / 30 pt, Private Natham 17 .0 
371/31 pt, Government Natham 59 .0 
371/32 , Private Natham 70 .0 
371/33 , Private Natham 76 . 0 
371 /34 , Private Natham 105 . 0 
371 / 35 

Private Natham 67 . 0 
371/ 36 . Private Natham 72 . 0 
371/ 47 , Private Natham 120 .0 
371/49 . Private Natham T 45 . 0 
371/50 pt. Private Natham 50 . 0 
371/51 pt. Private 

Natham 

52 .0 
371/52 pt. Private Natham 37 . 0 
371/53 pt, Private Natham 21. 0 
371/54 , Private Natham 42 . 0 
371/55 , Private Natham 90 . 0 
371/56 , Private Natham 40 . 0 
371/57 

Private Natham 40 . 0 
371/58 , Private Natham 42 . 0 
371/59 , Private Natham 69. 0 
371/60 , Private Natham 60 . 0 
371/61, Private Natham 90 . 0 
372/ 1 pt, Government Natham 220 . 0 
372/22 pt, Private Natham 45 . 0 
372 /25 pt, Private Natham 16 .0 
372 /26 . Private Natham 70 . 0 
372 /27 , Private Natham 100 . 0 
372/ 28 Private Natham 75 , 0 
372 /29 , Private Natham 55 .0 
372 /30 , Private Natham 55 .0 
372/31 , Privato Natham 185 . 0 
372/32 pt Government Natham 520 .0 
373/17 pt Govemment Natham 38 , 0 
373/ 18 , Private Natham 45 . 0 
373/ 19 , Goverment Natham 45 .0 
373/20 Private Natham 90 . 0 
373 /21 , Private Natham 35 . 0 
373/22 , Private Natham 55 . 0 
373/23 Private Natham 25 . 0 
373/24, Private Natham 20 .0 
373/ 25 , Private Natham 20 .0 
373/26A , Private Natham 5 . 0 
373/26B , Privato Natham 25 .0 
373/27 pt. Government Poramboke 325 . 0 
373 /40 Private Natham 190 .0 
373 /41, Goverment Natham 205 . 0 
373 /51 pt, Privato Natham 40 . 0 
373/52. Govemment Natham 100 . 0 
373/53, Private Natham 90 . 0 
373 /54 Private Natham 90 . 0 
373/55 , Privato Natham 85 . 0 
373 /56 , Privato Natham 105 . 0 

15 pt, Govommant Poramboke 3400 . 0 
21/ 8 pt . Privato 

Wet 45 .0 
2119 pt. Privato 

Wet 405 .0 


- 


. 


. 


. 


. 


Arunuttimangalam 


NRS 


40 
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NV 


21 /10 pt, 
21/ 11 pt, 
21/ 12 pt, 
22 / 3A pt, 
22 / 3B pt 
22 / 4A pt, 

22 /5 pt, 
30 / 2B pt, 
30 /3 pt, 
30 / 4 pt. 
30 / 5 pt. 
30 / 11 pt, 

31 / 1 pt. 
31 /2A2 pt, 
31 /2B2 pt, 

31/ 3 , 
31/4 pt, 
31/9 pt, 
3277 pt, 
33/ 2 pt, 
33 /3A pt, 
33 /3B pt, 
33 / 3C pt, 
33/4 pt, 
33/6 pt. 
38 / 1A1 pt, 
38 / 1A2 pt, 
38 / 1B pt, 

38 / 3 pt. 
38 /6A pt, 
38 /6B pt, 
40 / 1A pt. 
40 / 1B pt. 
40 / 1C pt, 
40 / 1D pt, 
40 /1E pt. 
40 /1F pt, 
40 / 1G pt, 
40 / 1H pt, 
40 /11 pt, 
40 /1j pt , 
40 / 1K1 pt. 
40 / 1K2 pt, 
40 / 1L pt , 
40 / 1M pt . 
40 / 1N pt, 
40 / 1 (O ) pt, 
40 / 1P pt, 
40 / 2B pt, 
40 /3A pt, 
40 / 3B pt, 
40/3C pt, 

40/ 8 pt, 
42 / 1A1A pt, 
42/1A1B pt, 

42 / 1B , 
42 / 1C pt, 
42 / 1E pt, 
42/ 1F pt, 
42 / 1G pt. 
42 / 1A2B pt . 
42 / 1A2C pt, 


Private 

Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private 1 . Wet 
Private Wet 
Private 

Wet 
Government Poramboke 

Private Wet 
Private Wet 
Private 

Wet 
Private Wet 
Private 

Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private 

Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private 

Wet 
Private 

Wet 
Private Wet 
Private Wet 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 

Dry 
Private 
Private 

Dry 
Private 
Private 
Private 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 

Dry 
Private 
Private 
Private Dry 
Private Dry 
Private Dry 


300 . 0 
280 .0 
635 .0 
410 . 0 
380 .0 
875 . 0 
540 . 0 
145 . 0 
200 . 0 
75 . 0 
320 . 0 
580 . 0 
610 . 0 
240 . 0 
270 . 0 
350 .0 
160. 0 
190 .0 
1120 . 0 
480 .0 
260 .0 
160 . 0 
140 . 0 
65 . 0 
480 . 0 
315 . 0 
45 . 0 
430 .0 
1200 . 0 
290 . 0 
310 . 0 
475 . 0 
240 . 0 
95 . 0 
90 . 0 
100 . 0 
40 . 0 
150 . 0 
265 . 0 
35 . 0 
93 . 0 
25 .0 
110 . 0 
110 . 0 
75 . 0 
125 . 0 
265 . 0 
190 .0 
410 . 0 
550. 0 
300 . 0 
580 . 0 
570 . 0 
1175 .0 
1620 . 0 
550 . 0 
490 .0 
310 . 0 
460 .0 
680 .0 
575 .0 
965 . 0 


Dry 


Dry 


Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


Drama 


Dry 


1 


Dry 
Dry 
Dry 
DIY 


Dry 


Dry 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 
Dry 
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41 


. 


3 


Dry 
Dry 


Wet 


5 
42 / 2 . 
42 /3A pt. 

52 / 1 , 
52/ 2 pt, 
52 /3A pt, 
52 / 3B pt. 
52/ 5 pt, 
55 / 1 pt, 

55 / 2A , 
55 /2B pt, 
55 / 3 pt, 
55 /8 pt, 
55 / 10 pt, 
56 / 1A pt, 
56 / 1B pt, 

56 / 4 , 
56 /5 pt, 
56 /6 pt, 
59 / 1A pt, 
59/ 1B pt, 
59/ 2A pt. 
59 /2B pt, 
72/ 1A pt. 
72 / 18 pt. 

72 /2 , 
72 / 3 pt, 
72 /4A pt. 

73/ 1 , 
73/2 pt. 
73 /5 pt. 

73 /6 , 
73 /7A pt, 
73 /7B pt, 
76 / 1 pt. 
76 /4 pt, 
76 /5 pt, 
77 / 1 pt. 

7712 , 
77 / 3A pt, 
77 /3B pt, 
77 /6A pt, 
77 /6B pt. 
77 /7A pt. 
77 /7B pt, 

80 . 
206 / 1A pt, 
206 / 18 pt. 
206 /2 pt, 

210 pt. 
213 / 1 pt, 
213 /2 pt, 
213 /3 pt, 
216 / 1 pt. 
216 / 2 pt, 
216 /5A pt, 
216 /5B pt. 
216 /6 pt, 
223/ 1 pt, 
223 /2A pt, 
223 /2B pt. 
224 /1 pt. 
224 /2 pt. 


Private 

Dry 

550 . 0 
Private 

500 . 0 
Private 

950 . 0 
Government Poramboke 550 . 0 

Private Wet 1050 . 0 
Private Wet 170 .0 
Private 

Wet 

830 . 0 
Private Dry 500 . 0 
Private 

Dry 550 . 0 
Private Dry 40 .0 
Private Wet 830 . 0 
Private Wet 2140 . 0 
Private Wet 1275 .0 
Private Wet 1065 . 0 
Private 

35 .0 
Private 

Wet 1050 .0 
Private Wet 660 . 0 
Private 

Wet 2225 . 0 
· Private Wet 600 . 0 

Private Wet 610 . 0 
Private Wet 1121. 0 
Private Wet 290 . 0 
Private Wet 690 . 0 
Private Wet 665 . 0 
Private Wet 450 . 0 
Private 

Wet 1020 . 0 
Private Wet 320 . 0 
Private 

Wet 

650 . 0 
Private Wet 480 . 0 
Private 

Wet 

640 . 0 
Private 

Wet 700 . 0 
Private Wet 800 . 0 
Private Wet 720 . 0 
Private Wet 375 . 0 
Private 

Wet 415 , 0 
Private Wet 870 . 0 
Private Wet 595 . 0 
Private 

200 .0 
Private 

475 . 0 
Private 

505 . 0 
Private 

630 . 0 
Private 

20 . 0 
Private 

Dry 280 . 0 
Private 

Dry 1345 . 0 . 
Government Poramboke 2800 .0 
Private 

280 .0 
Private 

1410 . 0 
Private 

2815 . 0 
Government Poramboke 5860 .0 

Private Dry 4340 . 0 
Private 

Dry 1510 . 0 
Private 

Dry 

2335 . 0 
Private 

2300 . 0 
Private 

135 . 0 
Private 

Dry 

990 . 0 
Private 

Dry 1000 . 0 
Private 

Dry 

590 . 0 
Private 

Wet 

1060. 0 
Private Wet 1255 . 0 
Private Wet 255 . 0 
Private 

Wet 2440 . 0 
1 Private 

Wet 275 . 0 


Dry 
Dry 


I 


Dry 


Dry 


Dry 


On 


Dry 


Dry 
Dry 


Tvate 
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8 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


Dry 
Dry 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


Dry 
Dry 


224 / 3 pt, Private Wet 135 .0 
227 /2D pt, Private 

695 .0 
22714 pt, Private 

695 . 0 
22715 pt, Private 

1160 . 0 
227 / 15 pt . Private 

Wet 

1000 . 0 
228 /7 pt. Private Wet 785 .0 
228 /8 pt, Private Wet 1210 . 0 
252/5B1 pt, Private 

Dry 

1110 . 0 
252 /5B2 pt, Private Dry 

750 . 0 
252 /6C1 pt, Private 

185 . 0 
252 /6C2, Private 

150 . 0 
252/6D1 pt, Private 

215 .0 
252 /6D2 pt, Private 

200 . 0 
252/6E1 pt. Private 

470. 0 
252 /6E2 pt. Private 

Dry 

450 . 0 
253 /6A1 pt, Private Wet 580 . 0 
253/6A2 pt, Private Wet 285 . 0 
253 /6B pt. Private Wet 140 . 0 
255 / 1A pt. Private Dry 

70 . 0 
255 / 1D1A , Private 

200 . 0 
255 / 1D1B , Private 

Dry 

200 . 0 
255 / 1E pt, Private 

200 .0 
255 / 1F pt. Private 

280 . 0 
255 / 1G1 pt, Private 

180 . 0 
255 / 1G2 pt, Private 

180 . 0 
255 / 1G3A pt, Private 

170 . 0 
255 / 1G3B pt. Private 

565 .0 
255 / 7 pt, Private 

170 . 0 
256 /1A1, Private 

Dry . 750 . 0 
256 / 1A2 pt. Private 

Dry 

810 . 0 
256 / 1B1 pt, Private 

Dry L 425 . 0 
256 / 1B2 pt, Private 

Dry 390 . 0 
256 /2A pt, Private Dry 

140 . 0 
2567 pt . Government Porambokel 520 . 0 
259/ 1 pt, Private Wet 1280 . 0 
259 /2A1 pt, 

Wet 2075 . 0 
259/ 2A2 pt Private Wet 50 . 0 
259 /2A3 pt, Private 

Wet 

400 . 0 
260 / 1A , Private Wet 450 . 0 
260 / 1B pt. Private 

Wet 390 . 0 
260 / 2 , 

Private 1 Dry 500 . 0 
260 / 3 pt, Private Wet 535 . 0 
260 / 4 pt, Private 

Wet 420 . 0 
260 / 5 pt, Private 

Wet 1460 . 0 
262/ 10 pt, Private Wet 575 .0 

262 / 11 pt, Private Wet 465 . 0 
262 /12B1 pt, Private Wet 160 . 0 
262/ 12B2 pt, Private Wet 330 . 0 
263 /6 pt, Private 

Wet 310 . 0 
26317A pt, Private Wet 20 .0 
263/78 pt, Private Wet 200 .0 
264/6 pt. Private 

140 .0 
266 /2 pt, Government Natham 15 . 0 
270 /1 pt, Private Wet 2930 . 0 
270 / 2 pt, Private Wet 3130 . 0 
270 /4A pt. Private 

Wet 

5 . 0 
273 / 1 pt, Private 

Wet 3375 . 0 
273 / 2 pt. 1 Private 

Wet 1325 . 0 
275 OL. 1 GOvernment roi 

Government Poramboke | 6460 . 0 
277 pt. Government Poramboke 1160. 0 
279/5A pt, Private 

Wet 1300 . 0 
| 281/7A1A pt, Private Wet 280 . 0 


vvel 


MELEN 


- 


Wet 


T 


UOV . U 
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Dry 
Dry 


Dry 


DIY 


2817A1B pt, Private Wet 80 . 0 
28177A1C pt, Private Wet 80 . 0 
281 /7A2 pt, Private Wet 80 . 0 
281 /7B pt, Private 

Wet 

90 . 0 
28177Cpt, Private Wet 135 . 0 
281/ 9 pt . Private Wet 190 . 0 
281/ 10 pt, Private 

Wet 30 .0 
1281/11 pt 1 Private Wet 25 .0 
| 283 /1A1A pt, Private Wet 240 . 0 
1 283/ 1A1B pt, Private Wet 240 .0 
283 / 1A1C pt, Private Wet 260 .0 
283 / 1A2 pt, Private · Wet 820 . 0 
283 / 3A1 pt. Private 

Wet 875 . 0 
283 / 3A2 pt. Private Wet 1135 .0 
283 / 3A3 pt. Private 

Wet 1165 . 0 
283 /3B1 pt. Private Wet 195 . 0 
283/ 3B2 pt, Private Wet 1005 . 0 

312 / 1 pt, Government Poramboke 320 .0 
312 /2A pt, Private 

Dry 1460 . 0 
312 /2B pt, Private 

930 .0 
312 / 3 pt. 1 Private 

Dry | 2880 . 0 
313 /1 pt. Private Dry 795 . 0 
313 /2 pt. Private 

Dry 

965 .0 
313 /6 pt, Private 

Dry 

800 . 0 
31317 pt. Private 

450 . 0 
313 /8 pt. Private 

2000 . 0 
1 314 / 1A pt. Private 

Dry 

85 . 0 
314 /1B2 pt. Private 

890 .0 
„ 314 /2 pt, Private 

725 . 0 
314 / 3 pt. Private 

1020 . 0 
315 / 1A1 pt, Private 

Dry 320 . 0 
315 / 1A2 pt, Private 

340 . 0 
315 /1A3 pt, Private 

235 . 0 
325 /2A 1 pt. Private 

Dry 

1145 . 0 
325 /2A2 pt, Private 

925 .0 
325 / 2B pt. Private 

830 . 0 
325 / 3 pt. 1 Private 

515 . 0 
325 / 4 pt. Private 

510 . 0 
325 / 5 pt. Private 

710 . 0 
325 /6H pt. Private 

Dry 

345 . 0 
325 /61 pt. Private Dry 

335 . 0 
325 /6L pt, Private 

305 . 0 
326 /1A pt, Private 

345 .0 
326 / 1B pt, Private 

Dry 250 .0 
326 / 2 pt. Private 

215 . 0 
326 / 3A pt, Private 

Dry 

100 . 0 
326 / 3B pt. Private 

Dry 

65 .0 
326 /4B pt Private 

Dry 

430 . 0 

4 
326 /4C pt, Private 

430 . 0 
327 pt , Government Porambokel 1510 . 0 
328 /6 pt. Private 

Dry 2230 . 0 
337 pt . 1 Government Poramboke 145 . 0 
338 / 1E pt, Private 

Dry 

1715 . 0 
338 /2 pt, Private 

Dry 

15 .0 
347 /1A pt, Private 

250 .0 
347/ 13 pt, Private 

85 . 0 
357/4A pt, Private 

40 . 0 
357/5A pt Private 

Dry 1 200 . 
358 / 1A pt. · Private 

150 . 
358 /5A pt . Private 

110 0 
358 /6A pt. Private 

50. 0 
358 /6B pt. Private 

Dry 

25 0 


Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


DIY 


Dry 


Dry 


m 


Dry 


Dry 


Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


. 
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Dry 
Dry 
DIY 
Dry 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


lolololololololololololololololo 


Dry 


Dry 


(4 ) Kavvur 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


5 
35877 pt, 
360 / 1 pt, 
360 / 3 pt, 
361/ 1 A pt. 
361/1B pt. 
361/2A pt, 
361/2B pt. 
361/20 pt, 

361/ 3 pt, 
361/4A pt. 
361/4B pt, 
361/5A pt. 
361/6A pt, 
365 / 1 pt, 
415 pt 
416 pt. 
183/3B pt, 
183/ 3C pt, 
183/ 8 pt. 
185 / 1A pt, 
185 /2A pt, 
185 /3A pt. 
186 / 1A pt, 
186 / 1B pt. 
186 /1C pt. 
186 / 1D pt. 
186 / 1E pt, 
186 /2 pt, 
188 /6 pt, 
188 / 7 pt, 
188 /8 pt, 
188 /9 pt. 
189/ 3B3 pt, 

439 pt. 
440 /2B1F pt , 
440 /2B2A pt, 

443 / 8 pt. 
443/ 9A1, 
443 / 9B 

443/10 , 
443 / 11 pt, 
443/ 13A pt, 
443/ 13B pt, 
443/ 13C pt, 
443/ 14 pt. 
443/ 15A pt, 
443 /15B pt. 
443 / 16 pt, 
444 / 1B pt 
444 /2A pt, 

444 / 2B , 
444 /5B pt, 

444 /6A , 
444 /681, 
444 /6B2 , 
444 /6B3, 


Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


6 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 

Dry 
Private 

Private 
Government Poramboke 
Government Poramboke 
Government | Poramboke 

Private 
Private 
Private 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private Dry 
Private 

Dry 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 

Dry 1 
Private 

Dry 
Government Poramboke 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 
Private 

Dry 
Private 
Private Dry 
Private 
Private 

Dry 1 
Private 
Private 

DIY 
Private 

Dry 
Government Poramboke 
Private 

Dry 
Private 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 
Private 

Dry 
Private 
Private 

Dry ] 
Private 

Dry 
Private 
Private 
Private 
Private 

Dry 


8 
50 . 0 
300 . 0 
375 . 0 
200 . 0 
215 . 0 
160.0 
155 . 0 
180 . 0 
435 . 0 
310 . 0 
280 . 0 
180 . 0 
165 . 0 
45 . 0 
190 . 0 
1060 . 0 
580 . 0 
600 .0 
1200 . 0 
1530 . 0 
1355 . 0 
430 . 0 
680 .0 
520 . 0 
675 . 0 
705 . 0 
765 . 0 
2010 .0 
690 .0 
750 . 0 
695 .0 
985 . 0 

22 . 0 
7310 .0 
839 . 0 
319 . 0 
64 . 0 
800 . 0 
1000 . 0 
1000 . 0 
972 . 0 
154 . 0 
142 . 0 
252 . 0 
453 . 0 
476 . 0 
486 . 0 
278 . 0 
1268 . 0 
1458 . 0 
100 . 0 
430 . 0 
100 . 0 
300 . 0 
300 .0 
400 .0 
350 . 0 
550 . 0 
600 . 0 
191. 0 
250 . 0 
400 . 0 


! 


5 ) Pullamadai 


Dry 


DRY 


Dry 


Dry 


Dry 


444 / 6C , 


446 / 3 , 

446 / 4 , 
446 / 5A pt, 
446 /5B , 
446 /5C , 


Dry 
Dry 
Dry 


Full 
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1 


Dry 
Dry 


Private 


Dry 
Dry 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


Dry 
Dry 


N 


Dry 


Dry 


MA 


6 

8 
446 /6 pt Private 

1404 . 0 
446 /11A pt, Private 

687 .0 
446 / 11B pt, Private 

675 . 0 
446 / 12A pt, Private 

Dry 10 .0 
446 / 12B1, Private 

400 . 0 
446 / 12B2, Private 

400 . 0 
446 / 12B3 pt. Private 

557 . 0 
446 / 15 pt, Private 

· 792 .0 
446 / 17B pt, Private 

726 . 0 
447 / 13 pt. Private 

718 . 0 
447 / 2 pt, Private 

686 . 0 
447 /4 pt, Private 

405 . 0 
447 /5A , 1 . Private 

500 . 0 
447/5B , Private 

Dry 

550 . 0 
447 /6C pt, Private 

243. 0 
447 /6D pt. Private 

Dry 

263. 0 
447 / 8 pt. Private 

Dry 

64 . 0 
447 /9A1, Private 

Dry 200 . 0 
447 /9A2 . Private Dry 200 . 0 
447 /9A3, Private 

Dry 

200 . 0 
447 /9A4 , Private Dry 200 . 0 
447 / 981, Private Dry 500 .0 
447 / 9B2 pt. | Private 

474 .0 
448 / 2A pt. Private 

759 . 0 
448 /2B pt, Private 

Dry 1229 . 0 
448 /5A pt, Private Dry 527 . 0 
448 /58 pt, Private Dry 255 . 0 
449 /7 pt, Private Dry 984. 0 

449 /8 , 1 Private Dry 1150 . 0 
451/ 1 pt, Government Poramboke 202 . 0 
4517 pt, Private 

Dry 1690 . 0 
451/8A pt, Private 

Dry 1032 . 0 
451/8B pt. Private 

Dry 1008 . 0 
451/ 9B pt. 1 Private Dry 617 . 0 

463 pt, Government Poramboke 5145 . 0 
468 / 1 , Private 

Dry 

2500 . 0 
468 / 2 pt. Private 

74 . 0 
468 /3 pt, Private 

Dry | 

43 . 0 
469/ 1 pt, Private 

2261. 0 
470 / 1 , Private 

1900 . 0 
470 /2A pt Private 

Dry 

31 . 0 
470 /2B pt, Private 

Dry 

79 . 0 
470 /2C pt, Private 

184 . 0 
480 pt, Government Poramboke 2559 . 0 
482 /9A pt, Private 

340 . 0 
482/ 9B pt, Private 

28 . 0 
482 / 10A pt. Private 

Dry 588 . 0 
482 / 10B1 pt, Private Natham 280 .0 

482/ 10C1, Private Natham 160 . 0 
482 / 10C2 pt. Private 

61. 0 
493/ 1A pt, Private 

100 .0 
493 / 1B pt, Private 

Dry 613 . 0 
493 /2A pt, Private 

387 .0 
493 / 2B pt. Private 

169. 0 
493 /2C1 pt, Private 

Dry 1 95 . 0 
493 /2C2 pt. Private 

Dry 

120 . 0 
493 /2D pt, Private 

315 . 0 
494 / 1A pt. Private 

Dry 

271.0 
494 /1B1 pt. Private Dry 123. 0 
494 / 1B2 pt, Private 

119 .0 
494 /2A pt, Private 

274 . 0 
494 /2B1 pt, Private 

Dry 

213. 0 


LANV 


Dry 


Ory 


Dry 
Dry 


Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


Dry 
Dry 
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Dry 
Dry 


Dry 
Dry 


Dry 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


8 
494 / 2B2. Private 

Dry 

50 . 0 
499 / 1A pt. Private Dry 252 . 0 
499 : 1B2 pt, Private 

Dry 

119 . 0 
499 / 1B3 pt, Private Dry 

49 . 0 
499 / 1B4A pt. Private 

137 .0 
499 /2A1 pt, Private 

321. 0 
499 /2A2 pt, Private 

187 .0 
499 / 2B pt . Private 

122 . 0 
499 / 2C1 pt, Private 

Dry 

49. 0 
499/2C2 pt, Private 

48 . 0 
499 /2C3 pt, Private 

46 . 0 
499 /2C4 pt , Private Dry 

46 . 0 
499 /2C5 pt, Private 

Dry 

55 . 0 
500 /1A pt, Private 

Dry 

58 . 0 
500 / 1B pt. Private 

Dry 

59 .0 
500 / 1C pt, Private 

57 . 0 
500 / 1D pt. Private 

Dry 65 . 0 
500 / 1E pt, Private 

55 . 0 
500 / 1F pt. Private 

59. 0 
500 / 1G pt, Private 

62. 0 
500 / 1H1 pt. Private 

154 . 0 
500 /3A1 pt, Private Dry 323. 0 
500 / 3A2A pt, Private 

139 .0 
500 / 3A2B pt, 1 Private 

Dry 139. 0 
500 /3B pt. Private 

Dry 

647 . 0 
500 / 4 pt. Private 

Dry L 428 . 0 
500 /5 pt, Government Poramboke 151. 0 
548 / 1 , Government Natham 190 . 0 
548 / 2 , Private Natham 70 . 0 
548 / 3 , Private Natham 75 . 0 
548 /4 , Private Natham 70 . 0 
548 / 5 , Private Natham 20 . 0 

548 /6 , Private Natham 30 . 0 
548 /8 pt, Government Natham 86 . 0 
548 / 17 pt, Private Natham 14 . 0 
548 / 18 , Private Natham 

90 . 0 
548 /19 , Government Natham 75 . 0 
548 / 20 , Private I Natham 60 . 0 
548 / 21, Private Natham ? 55 . 0 
548 / 22 , Government Natham 25 .0 
548 /23 pt. Government Natham 354 . 0 
548 / 24 pt. Private Natham 31. 0 
548 / 25 pt, Government Natham 27 . 0 
548 / 44 pt. Private Natham 25 .0 
548 /45 , Private Natham 

90 . 0 
548 / 46 pt, Government Natham 85 . 0 
3 / 1A pt. Private 

435 . 0 
3 / 18 pt. Private 

Dry 

467 . 0 
3 / 2C1A pt, Private 

Dry 

243. 0 
3 / 2C2A pt, Private 

124 . 0 
3 / 2C2B pt, Private 

628 . 0 
3 / 4B1 pt. Private 

216 . 0 
3 /4B2A pt, Private 

292 .0 
3 / 4B2B pt. Private 

239 . 0 
3 / 6 pt. Private 

397 .0 
317 pt. Private 

Dry 

238 .0 
3 /8 pt, Private 

Diy 360 . 0 
4 / 1B pt, Private 

Dry 

124 . 0 
4 / 28 pt. Private 

217 . 0 
4 / 4 pt. Private 

365 .0 
4 / 5A pt. Private 

290 . 0 
4 /5B pt, Private 

252 . 0 
5 /4 pt. Private 

1036 . 0 
5 / 5 pt, Private 

Dry | 2044 . 0 

2044 . 0 
5 / 7 pt, Private 

Dry 1290 . 0 
13/ 1A pt. Private 

Dry | 588 . 0 
13 / 1C pt, Private 

Dry 501. 0 
13 / 2B pt, Private 

1095 .0 
13 / 3B pt. Private 

Bry 1330 . 0 
13 /5A pt. Private 

Dry 

234 . 0 


at 


Vote 


Dry 


( 6 ) Rettaiyurani 

Villadivagai 


Dry 
Dry 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


11 


FI 
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Dr . 
Ory 


Dr . 


18 /7 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


DO 


13 /58 pt, Private 

Dry 212 . 0 
13 /5C pt. Private 

275 . 0 
13 /5D pt, Private 

378 . 0 
17 / 2 pt, Private Dry 1117 . 0 
17 /3 pt, Private 

Dry 1757 .0 
18 / 1 pt, Private 

2347. 0 
Private 

Dry 

550 .0 
21/ 1 pt. Private 

1412 .0 
21/28 pt, Private 

632 . 0 
21/4B pt, Private 

1537 . 0 
21/ 5 pt , Private 

Dry 2878 . 0 
22 / 1A , Private Dry 750 .0 
22/ 1B , Private Dry 650 . 0 
22 / 3 , Private 

I 1400 . 0 
22 /5A1A pt, Private Dry 43. 0 
22 /5A1B pt, Private Dry 263 .0 
22 /5A1C pt, Private 

268 . 0 
22 /5A1D pt, Private 

Dry 275 .0 
22 /5A1E pt 1 Private 

169 . 0 
22 /5A1F pt, Private 

Dry 127 .0 . 
22 /5A1G pt, Private Dry 185 . 0 
22/ 5A1H pt. Private Dry 

34 . 0 
22 /5A2"I" pt, Private 

Dry 

155 .0 
22 /8 pt. Private Dry 2865 . 0 
29/8A pt, Private Dry 121. 0 
29 /8B pt, Private 

242 . 0 
30 / 1A pt. Private 

790 . 0 
30 / 1B pt, Private 

1311 . 0 
30 / 2A pt, Private 

229 . 0 
30 /2B pt. Private 

222 . 0 
30 /2C pt Private 

213.0 
30 /2D ot, Private 

203. 0 
3012E ot, Private 

Dry 571. 0 
30 / 2F pt. Private 

9970 . 0 
30 / 4A pt. Private 

212 . 0 
30 /4B1 pt, Private 

218 . 0 
30 /4B2 pt, Private Dry 

98 . 0 
30 /40 pt, Private Dry 346 .0 
30 /4D1 pt. Private 

Dry 

352 .0 
30 /4D2 pt, Private 

Dry 136 . 0 
30 /5A pt. Private 

142 . 0 
30 /5B pt, Private 

Dry 

100 .0 
30 /5C pt, Private Dry 

151. 0 
30 /5D pt. · Private 

326 . 0 
31/3 pt. Government Poramboke 2204. 0 
3115 pt. Government Porambokel 504 . 0 
31/6 pt, Government Poramboke 370 . 0 
32 / 1 pt, Private 

Dry 545 . 0 
32 /6 pt, Government Dry 605 . 0 
32 /7 pt, Private 

436 . 0 
32 /9A , Private 

400 . 0 
32 / 9B1 pt, Private Dry _ 293 . 0 
32 / 9B2A pt, Private 

413. 0 
32 /9B2B pt, Private 

Dry 192 . 0 
32 /9B2C pt. Private 

Dry 140 .0 
32 / 10 pt, Government Poramboke 174 . 0 
33 / 13W1A pt, Private Dry 163 . 0 
33/ 13W1B pt. 1 Private 

Dry 232 . 0 
33/ 13W2. Private 

400 . 0 
33/ 17 pt, Private 

120 . 0 
33 / 18A2 pt, Private 

458 . 0 
33 / 188 pt. Private 

32 . 0 
36 /2 pt, Private 

151. 0 


Dr 
Dry 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


Dry 
Dry 


DOL 


EM 


Dry 
Dry _ 
Dry 


Dry 
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5 


Wet 


( 7 ) Raja Singa 
Mangalam 


- 


166 / 3A1A pt, Private 

254 .0 
166 / 3A1B pt, | Private 

Wet 

233 .0 
166 / 3A2 pt. | Private Wet 235 . 0 
166 / 3A3A pt . Private Wet 252.0 
166 /3A3B pt, Private Wet 260 . 0 
166 /3B pt, Private Wet 332 . 0 
166 / 4 pt. 

Private Wet 1239 . 0 
166 /5B pt. Private Wet 1752. 0 
167 / 1 pt , Government Poramboke 334 . 0 
167 /2B pt. | Private | Wet 1076 . 0 
167 /6A pt, Private Wet 204 .0 
167 /6B1 pt, Private 

Wet 

174 . 0 
167 /6B3. Private Wet 20 .0 
167 /6C pt. Private Wet 194 . 0 
167 /6C2Apt. Private Wet 202 . 0 
167 /6C2B pt. Private 

Wet 

245 . 0 
167 /6D pt, Private Wet 403. 0 
167 /6E pt, Private Wet 206 . 0 
167 /6F 1 pt 1 Private Wet 220 . 0 
167/6F2 pt. 1 Private 

Wet 

239 .0 
167 /6F3A pt. Private Wet 214 . 0 
167 /6F3B pt, Private Wet 143. 0 

167 /8 pt . Private Wet 63. 0 
199 / 3 pt, Private Wet 1276 . 0 
199 /4 pt, Government Poramboke 488 .0 
199 / 5 pt. Private Wet 936 . 0 
200 /5A pt, Private Wet 597 .0 
200 /5B pt , Private Wet 624 .0 
200 /5C pt | Private Wet 622 . 0 
200 /6A1, I Private Wet 400 . 0 
200 /6A21 Private 

Wet 

100 .0 
200 /6A3 pt, Private Wet 335 . 0 
200 /6B1 pt, Private Wet 198 . 0 
200 /6B2 pt. Private Wet 1 217 . 0 
200 /6B3 pt. Private Wet 207 .0 

20077 pt Government Poramboke 26 . 0 
202 / 1A pt, Private Wet 490 .0 
202/ 1B1 pt. Private Wet 

72 . 0 
202/ 1B2, Private Wet 500 .0 
202 / 2B1A pt, Private Wet 562 . 0 
202 / 2B2 pt, Private Wet 490 . 0 
20277 pt, Private Wet 827 . 0 
202 /8 pt. 

Private Wet 804 . 0 
203 /2B pt, Private Wet 2342 . 0 
204 / 5C pt, Private Wet 1678 .0 
206 / 3 pt 

Private Wet 1552 . 0 
206 /4 pt. 1 Private Wet 1 1034 .0 
208 / 1A pt Private Wet 400 . 0 
208/ 13 pt Private 

Wet 

535 . 0 
208/ 2 pt. Private Wet 28 . 0 
208 / 4 pt, Private Wet 938 .0 
217 / 1A pt, Private Wet | 211. 0 
217 / 1 B pt , Private Wet 200 . 0 

217 / 2 pt, Private Wet 456 . 0 
217 / 3A1 pt, Private 

Wet 

322 .0 
217 /3A2A pt, Private Wet 324 . 0 
217 / 3A2B pt, Private Wet 240 . 0 

217 / 3B pt, Private Wet 1 146 . 0 
218 / 1A1 pt, Private Wet 226 . 0 
218 / { A2 pt 1 Private Wet 220 . 0 
21811A3 pt, Private 

Wet 292. 0 
218 /2A pt. 1 Private Wet 242.0 
218 / 2B pt. Private Wet 249 .0 
218 /2C1A pt, Private Wet 127 . 0 
218 /2018 pt, Private Wet 175 . 0 
218 /2C2 pt, Private Wet 84. 0 
218 /2C3 pt, Private Wet 84 . 0 
218 / 2C4 pt, Private Wet 

84 . 0 
219 / 1 pt, Private Wet 842 . 0 
219 / 2 pt . 1 Private Wet 703. 0 


lololololo 


MA 
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1 


2 _ 


I 


3 


: 


Wet 


Dry 


6 

8 
219 / 3A2 pt, Private 

Wet 

102 .0 
219 / 3A1A pt, Private 

Wet 

150 . 0 
219 / 3A1B pt. 1 Private Wet 87 . 0 
219 / 3A3 pt, Private Wet 85 . 0 
219/ 5A1 pt, Private 

Wet 

100 . 0 
219 / 5A2 pt. Private 

92. 0 
219 /5A3 pt, Private Wet 92. 0 
219 /5A4 pt, Private Wet 92 . 0 
219/ 5A5A pt. Private Wet 30 . 0 
219 /5B pt, Private 

Wet 

375 . 0 
219 / 10 pt; Private 

Wet 

70 . 0 
226 / 1A1 pt, Private Wet 192 . 0 
226 / 1A2A pt, Private Wet 

514 . 0 
| 226 / 1A2B pt. Private 

Wet 

231. 0 
226 /2A pt. Private Dry 118 . 0 
226 /2B pt, Private 

120 . 0 
226 / 2C pt. Private Dry 135 . 0 
226 /5A pt. Private Wet 307 . 0 
226 /5B pt. 1 Private Wet 399 . 0 
226 /8 pt, Private 

Wet 

224 . 0 
226 / 9 pt, Private Wet 150 . 0 
227 / 1 pt, Government Natham 160 . 0 
227 /2A1 pt, Private Dry 440 . 0 
227 / 2A2 pt, Private 

Dry 

140 . 0 
227 / 2B , Private 

Dry 

150 . 0 
227 / 2C , Private 

Dry 

50 . 0 
227 / 3A1A pt, Private Wet 90 . 0 
227 /3A1B pt, Private Wet 138 . 0 
227 /3A2 pt, Private Wet 40 . 0 
227 / 3A3 pt, Private Wet 89 .0 
227 / 3B , Private 

Wet 100 . 0 
227 /4A1A pt, Private Wet 191.0 
227 / 4A 1B pt, Private Wet 93 . 0 
227 /4A2 , Private 

Wet 

250 .0 
22714B , Private 

Wet 

150 . 0 
227 / 4D pt, Private 

Wet 

104 . 0 
22714E pt, Private 

Wet 

76 . 0 
227 / 4F , Private Wet 100 . 0 
227 /6 pt, Private Wet 162 . 0 
227 /6A pt, Private Nathan 184 , 0 

227 /20 pt, Government Poramboke 40 .0 
(8 ) Pettartevankottai 163/ 2A pt. Private Wet 645 . 0 

163/2B pt, Private Wet 1095 . 0 
163 /3A , Private Wet 450 . 0 
163 / 3B , Private Wet 600 .0 
163/ 4 pt, Government Poramboke : 145 . 0 
164 /2B pt, Private Wet 2540 . 0 
164 /5 pt, Private Wet 150 . 0 

164 /6 , Private Wet 550 .0 
165 /8B pt, Private Dry 290 . 0 
165 / 9 , Private 

Dry 1400 . 0 
168/ 1 pt, Private Wet 490 . 0 
168 / 2 pt , Private Wet 1250 . 0 
169/ 1 pt, Private 

Wet 965 . 0 
170 / 1 pt Private Wet 560 . 0 
180 / 1 pt, Private 

Dry 

1635 . 0 
181 pt , Government Poramboke 450 . 0 
183/2 pt, Private Dry 1700 . 0 
183 /3 pt, Private 
Private 

Dry 480 . 0 
184 /6 pt, 

2245 . 0 
184 /7 pt. Government Poramboke 1585 . 0 
197 / 1 pt, Private 

Dry 2055 . 0 
197 /2A pt, Private 

Dry 1280 .0 
197 / 2B pt, Private 

1665 . 0 
197 /3B pt, Private 

725. 0 
197 /4A pt. 1 Private 

Dry 720 . 0 
197 / 4B pt, Private 

800 .0 
198 / 18 pt. Private 

Dry 1065.0 
198 / 1A4B pt, Private 

895 . 0 
198 /2A pt, Private I Dry 640 .0 


Dry 


Dry 
Dry 


Dry 


Dry 
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2 


YA 


Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Doy 


Dry 


NO 


Dry 


DDY 
Dry 


198 /28 pt, 
209 /28 pt. 
209/ 3 pt, 
209/ 4 pt, 
210 / 1A pt. 
210 / 1B pt, 
210 / 2A pt, 
210 / 28 pt, 
210 / 3B pt, 
210 /3C pt, 
211/ 2 pt. 

215 / 1 , 
215 / 2A pt. 
215 /2B pt. 
218 / 1A pt, 
218 / 1B pt, 
218 / 1C pt. 
218 / 1D pt, 
218 / 1E pt, 
218 / 4 pt . 
218 / 5 pt. 
219 / 1 pt 
219 / 2A pt, 
219 / 2B pt. 
220 / 1 pt. 
220 / 3 pt, 
221/ 1A pt, 
221 / 1B pt, 

221/ 2 pt, 
221/ 4A pt, 
221/ 4B pt 
221/5A pt, 
221/5B pt, 
222 /1 pt, 
222 / 2 pt, 
222 / 3 pt, 

9 / 1 , 
9 / 3 pt, 
11 / 1 pt, 
11 / 3 pt. 
11 / 4A pt . 
11/5A pt, 
11 /5D pt, 
12 / 1A pt, 
12 /2A1 pt, 
12 /2A2 pt, 
12 /2B pt. 
22 / 1 pt, 
22 /2 pt, 
26 pt, 

4 pt. 
6 / 1 pt, 
6 / 2 pt , 
6 / 10 pt , 
6 / 11 pt, 
6 / 12 pt, 
6 / 13 pt, 
6 / 14 pt, 
6 / 15 pt, 
6 / 16 pt, 
6 / 17 pt. 
6 / 18 pt. 
6 /19 pt, 
6 /20 pt, 
6 / 21 pt, 
6 /22A pt. 
6 :22B1 pt, 
6152 pt, 
5 /53 pt. 
5154 pt, 


7 

8 
Private 

Drv 16000 

Dry 
Private 

Dry 1965 , 0 
Private 

Dry 1030 . 0 
Government Poramboke 140 . 0 
Private 

Dry 435 .0 
Private 

Dry 

545 . 0 
Private 

510 . 0 
Private 

595 .0 
Private Dry 460 .0 
Private 

645 . 0 
Private Dry _ 2325 . 0 
Private 

400 . 0 
Private 

Dry 390 . 0 
Private 

Dry 685 . 0 
Private 

100 . 0 
Private 

Dry 

100 . 0 
Private Dry 100 . 0 
Private 

100 . 0 
Private 

100 . 0 
Private Dry 1295 . 0 
Private 

265 . 0 
1 Private Dry 945 . 0 

Private Dry 505 . 0 
Private 

Dry 

115 . 0 
Private Dry 590 . 0 
Private Dry 410 . 0 
Private Dry 292 . 0 
Private Dry 190 . 0 
Private Dry 445 . 0 
Private 

Dry 

240 . 0 
Private Dry 180 . 0 
Private Dry 250 . 0 
Private 

200 . 0 
Private 

265 . 0 
Private 

Dry 250 . 0 
Private Dry 1345 . 0 
Private Dry 850 .0 
Private 

Dry 185 . 0 
Private 

Dry 

386 . 0 
Private 

Dry 

226 . 0 
Private 

Dry 

484 . 0 
Private 

483 . 0 
Private 

371. 0 
Private Dry 806 . 0 
Private · Dry 558 . 0 
Private 

Dry 

33. 0 
Private 1 Dry 300 .0 
Private 

Dry 1688 . 0 
Private 

Dry 1327 . 0 
Government Porambokel 2194 .0 
Government Porambokel 7796 .0 
Private 

Dry 1050 . 0 
Private 

4508 . 0 
Private 

968. 0 
Private Dry 

1441. 0 
Private 

1298 . 0 
Private 

Dry 

1614 . 0 
Private 

1656 . 0 
Private 

Dry 1712. 0 
Private . Dry 2050 . 0 
Private 

Dry 2263 . 0 
Private Dry 2725 .0 
Private 

Dry 2868 . 0 
Private 

Dry 3928 . 0 
Private 

4873 .0 
Private 

3351.0 
Private 

Dry 731. 0 
Private Dry 3152 . 0 
Privale 

Dry 3792 . 0 
Private | Dry 1081. 0 


(9 ) Karungudi 


L 


Dry 


Dry 


2 . Ramanathapuram 


( 1 ) Vennathur 


MN 


Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


Dry 
Dry 


AV 
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D23T 4 


54 


NN 


PL, 


Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


Dry 
Dry 


5 
6 /55 pt , 
6 /56 pt, 
12 / 3 pt , 
12 /4 pt, 

12 /5 , 
14 /5 pt, 
14 /6 pt, 
14 / 8 pt, 
14 / 12 pt, 
15 /7A pt, 
15 /7B pt, 

15 /8 , 
16 / 1 pt. 
16 / 4 pt, 

16 /5 , 
16 /6 pt, 
1617 pt. 
22/ 5 pt, 
22 /6 pt, 
2217 pt 
22/8A pt. 

22 / 8B , 
22/9 pt. 
34 / 1 pt, 
34 /2 pt . 
34 /3 pt, 
35 / 3 pt, 

36 pt, 
37 / 2 pt. 
37 / 3 pt, 
37 / 4 pt. 
3775 ot, 
37/ 6 pt, 
37 / 7 pt. , 
37 /8 pt, 
37 / 9 pt, 
37 / 12 pt, 
48 / 1 pt, 
48 /3A pt, 
48 /3B pt, 
49/2A pt, 
49 / 3 pt, 

not 
53/ 1 pt, 
53 / 2 pt, 
53/ 3 pt, 
53/ 7 pt, 
56 /1 pt, 
56 /2 pt, 
56 /6A pt. 
57 / 1 pt, 
57 / 2 pt, 
57/ 3 pt. 
58 / 1 pt. 
58 / 3A pt 
5813C pt, 
58 /3D pt. 
58 / 4A1 pt. 
58 / 4A2 pt. 
58 /4B pt, 
58 / 10 pt, 
38 / 17 pt . 
44 / 1 pt, 
44 / 6 pt. 
45 /1A pt, 
45 / 1B pt, 
45 /2 pt, 
45 /5 pt. 
48 / 1 pt, 
50 / 1 pt, 
50 /2B pt, 


Private 

Dry 

739 . 0 
Private 

Dry 

352 . 0 
Private Wet 540 . 0 
Private Wet 1924 . 0 
Private Wet 600 . 0 
Private 

Wet 

286 . 0 
Private Wet 2053. 0 
Private Wet 1050 . 0 
Private 

Wet 1000 . 0 
Private 

Wet 106 . 0 
Private Wet 1500 .0 

Private Wet 250 . 0 
Government Poramboke 172 .0 

Private Wet 220 . 0 
Private Wet 400 . 0 
Private Wet 1955 .0 
Private Wet 1040 .0 
Private Wet 290 . 0 
Private Wet 1700 . 0 
Private Wet 530 . 0 
Private Wet 520 . 0 

Private Wet 600 . 0 
Government Poramboke 230 . 0 
Private 

Dry | 16600 . 0 
Government Poramboke 88 . 0 

Private Dry 1600 . 0 

Private Dry I 50 . 0 
Government Poramboke 1000 . 0 
Private 

1020 . 0 
Private 

1370 .0 
Private 

787 . 0 
Private 

571. 0 
Private 

708 . 0 
Private 

817 . 0 
Private 

Dry 

877 . 0 
Government 

402 . 0 
Private 

Dry 484 . 0 
Private Wet 1150 . 0 
Private Wet 400 . 0 
Private Wet 900 . 0 
Private 

Wet 

500 .0 
Private 

Dry 1029 . 0 
Private 

Wet 500 . 0 
Private Wet 624 . 0 
Private 

Wet 

190 . 0 
Private Wet 327 . 0 
Private Wet 486 . 0 
Private 

Wet 

656 . 0 
Private Wet 831 . 0 
Private Wet 574. 0 
Private Wet 842. 0 
Private Wet 898 . 0 
Private 

Wet, 932 . 0 
Private Wet 297 . 0 
Private 

146 . 0 
Private Wet 138 . 0 
Private Wet 208 . 0 
Private Wet 81. 0 
Private 

Wet 28 . 0 
Government Poramboke 67. 0 

Private Dry 2600 .0 
Private 

Dry 1365 . 0 
Private Dry 898 . 0 
Private 

1400 . 0 
Private 

48 . 0 
Private 

655 . 0 
Private 

Dry 

1148 . 0 
Private 

Dry 

1257 . 0 
Private Wet 536 .0 
Private Wet 1437 .0 


Wololololololololololola 


Dry 


NEW 


Wet 


ANS 
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Ory 
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. 5 

7 

8 
53/ 1A pt, Private Wet 301 . 0 
53/ 1B pt. Private Wet 1319 . 0 
53/5 pt, Government Poramboke | 243.0 
53/6 pt. Private Wet 414 . 0 
59 / 1B pt, Private Wet 1057 . 0 
59 / 3 pt, Private Wet 1060 .0 
59 /4 pt. Private Wet 1337 . 0 
61/ 1 pt, Private Wet 270 . 0 

61/ 2 . Government Poramboke | 250 .0 
61 /5 pt, Private 

Wet 

1660 . 0 
61 / 6 Private 

Wet 

800 . 0 
61/7 pt, Private 

Wet 

1640 . 0 
61/8A pt, Private Wet 650 . 0 
61/8B pt. Private 

Wet 

615 . 0 
61 /8C pt, Private Wet 477 . 0 
61/8D pt, Private Wet 196 . 0 
61 / 9 , Government Poramboke 

+ Doramboke 200 . 0 
62/6A pt. Private Wet 640 . 0 
62/6B pt Private Wet 2080 .0 
63/ 1C pt, Private Wet 180 . 0 
63/ 1D pt, Private Wet 2260 . 0 
63/ 3 pt, Private Wet 2350. 0 

63/ 4 , Private Wet 300 . 0 
65/6A pt, Private Wet 933 . 0 
65 /6B pt. Private Wet 536 . 0 
65 /6C pt, Private Wet 495 . 0 
65 /7C pt, 

Private Wet 1068 . 0 
66 / 2 pt, Private Wet 834 . 0 
66 /5 pt, Private Wet 

55 . 0 
66 / 7 pt. Private Wet 690 . 0 
66 / 8 pt, Private Dry | 125 . 0 
66 / 9 , Private 

Dry 350 . 0 
70 / 1 pt, Private 

700 . 0 
70 / 2 , Private 

Dry 

750 . 0 
71/8 pt. | Private Dry 2263. 0 
71/9 pt. . Private 

Dry 

2105 . 0 
71 / 10 pt. Private Dry 590 . 0 
72 / 1 pt. Government Poramboke : 5291. 0 
72 / 2 pt , Private Dry 

450 . 0 
126 / 2 pt, Private 

980 . 0 
126 / 3 , Private 

Wet 

700 . 0 
128 / 1B1 pt, Private Wet 1275 . 0 
128 / 1B2 pt, Private Wet 1780 . 0 
128 / 2 , Private 

Wet 

300 . 0 
128 / 3B pt, Private Wet 580 . 0 
128 /4 pt, Private Wet 2400 . 0 
130 / 1 pt, Private Wet 1680 .0 
130 / 2B pt. Private 

52 . 0 
130 / 3A pt, Private Wet 610 .0 
130 / 3B1 pt, Private Wet 110 . 0 
130 / 3B2 pt, Private Wet 1130 .0 
131/2 pt, Private 

Dry 667 . 0 
134 / 1 pt, Private Wet 576 . 0 
134 /2A1 pt, Private Wet 44 . 0 
136 / 1 pt, Private 

Wet 

257 . 0 
136 /2A pt. Private 

Wet 

1133 . 0 
136 / 2C pt, Private Wet 1070 .0 
136 / 2D pt, 

Private 

Wet 41. 0 
138 / 1A pt, Private Dry 336 . 0 
138 / 1B pt, Private 

Dry 

225 . 0 
138 / 1C pt, Private 

Dry 

168 . 0 
139 / 1A pt, Private Dry 200 . 0 
139 / 1B pt, Private Dry 463 . 0 
139 / 3A pt, 

Private Dry 1035 . 0 
141 /3A1 pt, Private 

Dry 360 . 0 
141/ 3A3 pt, Private Dry 340 . 0 
141/ 3A4 pt, Private 

Dry 

545 . 0 
24 /4 pt, Private Wet 990 . 0 
24 /5A pt, Private Wet 980 . 0 
24 /5B pt, Private Wet 708. 0 


Wet 


121 


Wet 
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DTI 213 


Dry 


Dry 


TONT 


Dry 


TITO 


DO 


25 / 1 pt, 
25 / 2 pt. 
25 /3 pt. 
25 /6A pt 
25 / 8 pt, 
25 / 9 pt, 
27 / 1 pt, 
27 / 3 pt. 
27 /4 pt. 
27 /5 pt, 
27 /8 pt. 
29/ 1 pt, 
29 /2A1 pt. 
29 /2A2 pt, 
29 /3 ot, 
29/ 4 pt. 
31 pt, 
37 / 1 pt, 
37 /3A pt, 
37 / 3B3 pt. 
37 /3B4 pt. 
37 /3B5 pt. 
39/ 1 pt, 
39 /2 pt, 
39 / 3B pt, 
39 / 3C pt, 
39 /5D pt, 
39 /5E pt, 
39 /5F pt. 
39 / 5G pt , 
40 / 1 pt. 
40 /2 pt. 
40 / 3 pt, 
40 / 4A 
40 /4B pt 
40 /5A pt. 
40 /5B pt, 

40 /5C , 
41/ 9A pt. . 
41/ 9B pt, 

42 pt 
43/ 1A pt, 
43/ 2 pt, 
43 / 3B pt, 
52 / 1A1A pt. 
52 / 1A1B pt, 
52/ 2A pt, 
52 / 2B pt, 

53 / 1 pt. 
53/5A2 pt, 
54 / 1A1A pt, 

54 / 1A2 pt. 
54 / 1A3B pt. 

55 / 1 pt. 
55 /2 pt, 
55 / 3 pt , 
55 /7 pt 

56 / 1 pt, 
56 /2B1 pt, 
56 / 3 pt. 
56 / 4 pt. 
56 /5 pt. 
56 /6A pt , 
56 /6B pt. 
62 / 3 pt, 
62/4 pt, 
62/5 pt. 
62 /6 pt. 
6217A pt. 
62/ 8 pt, 


en 


Pivate Wet 206 . 0 
Private Wet 2025 .0 
Private 

Wet 

1530 .0 
Private 

Wet 

80 . 0 
Private Wet 1720 . 0 

Private Wet | 902 .0 
Government Poramboke 200 . 0 
Private 

Wet 

2158 . 0 
Private Wet | 1203. 0 
Private Wet | 1036 . 0 
Private 

3025 . 0 
Private Dry 915 . 0 
Private 

Dry 800 . 0 
Private 

Dry 2200 . 0 
Private Dry 

20 . 0 
Private 

383 . 0 
Government Porambokel 4916 .0 
Private 

Wet 

628 . 0 
Private Wet 889 . 0 
Private Wet 90 . 0 
Private Wet 316 . 0 
Private 

Wet 

315 . 0 
Private Wet 626 .0 
Private Wet 784 . 0 
Private 

Dry 

411. 0 
Private Dry 464 . 0 
Private 

Dry 

180 .0 
Private Dry 174 . 0 
Private Dry 192. 0 
Private 

234 . 0 
Government Poramboke 160 . 0 
Private 

Dry 869 .0 
Private Dry 228 .0 
Private 

200 .0 
Private 

Dry 1050 . 0 
Private Dry 482 . 0 
Private Dry 2573. 0 
Private Dry 100.0 
Private 

Dry 2745 . 0 
Private 

Dry 1685 . 0 
Government Poramboke 2453 . 0 
Private 

Dry 520 . 0 
Private 

Dry 

471 . 0 
| Private Dry 1848 .0 
Private 

1289. 0 
Private 

Dry 1059 . 0 
Private 

575 .0 
Private 

Dry 

429 . 0 
Private Wet 724. 0 
Private Wet 1253. 0 
Private 

Wet 

361. 0 
Private Wet 545 . 0 
Private Wet 833. 0 
Private Wet 1253 . 0 
Private 

Wet 1928 . 0 
Private Wet 1148 .0 
Private Wet 215 . 0 
Private Wet 764 . 0 
Private Wet 

11 . 0 
Private 

Wet 

873 . 0 
Private Wet 83 . 0 
Private Wet 1 788 .0 
Private 

Wet 624 . 0 
Private Wet 398 . 0 
Government Porampoke 960 . 0 

Private Wet 543.0 

Private Wet 273. 0 
Govemment Wet 182. 0 

Private Wet 212 . 0 
Government Wet 116 . 0 


Dry 


DRY 


lolololololololololololololol 
. 


NA 


TIT 
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4 


5 


Wet 


( 4 ) Palangulam 


6219 pt. 
62 / 10 pt, 
62/ 11pt, 
64 / 1A pt, 
64 / 1B pt, 
64 / 1C pt, 
64 / 1Dpt, 
75 /3 pt. 
75 /4 pt . 
75 / 5 pt, 
78 /4 pt. 
78 / 7 pt. 
80/ 1 pt, 
80 / 3 pt, 
80 /4 pt, 
80 /5 pt, 
80 /8 pt. 
80 / 10 pt, 
80 / 11 pt. 
83 /1A1 pt , 
83 / 1A2 pt. 
83 / 1B2 pt, 
83/3A pt, 
87 / 1A1A4 pt, 
87 / 1C pt. 

8713 pt. 
88 / 1A2A pt, 
88 / 1A2B . 
88 / 1B pt. 
88 /4A pt, 
88 /4B pt. 
88 /5 pt, 
88 /6A , 
88 /6B , 
88 7 , 
99 pt, 
102/ 1 pt. 
102/ 2A pt, 
102/ 2B pt, 
103 pt , 
104 pt, 
105 pt, 
114 pt. 
115 / 1A pt, 
115 / 1B1 pt, 
115 /2 pt. 
117 / 1 pt, 
11712 pt, 
117 / 3 pt. 
11714 pt, 
117 /5A pt. 
117 /5B pt. 
117 /6 pt, 
11811 pt, 
118 /2 pt, 

119 pt . 
130 / 1 pt, 

131 pt, 
134 /2 pt, 

137 pt, 
138 / 2 pt. 
138 / 3 pt . 
138 /5A pt, 
138 /5B pt. 
138 /6A pt. 

138 / 8 , 
140 / 1 pt, 
140 / 2A pt. 
140 / 2B pt, 
141/ 1 pt. 


8 
Private 

Wet 132 . 0 
Government Wet 168. 0 

Private Wet 278 . 0 
Private 

Wet 

2000 . 0 
Private Wet 2449 . 0 
Private Wet : 928 .0 
Private Wet 4426 . 0 
Private Wet 1770 .0 
Private Wet 30 .0 
Private Wet 82 . 0 
Private Wet 1013 . 0 
Private 

1322 . 0 
Private 

Wet 

1590 . 0 
Private Wet 1056 . 0 
Private 

Wet 

1730 . 0 
Private Wet 938 . 0 
Private Wet 20 . 0 
Private Wet 1385 .0 
Private Wet 780 . 0 
Private Dry 409. 0 
Private 

Dry 546 . 0 
Private 

Wet 

594 . 0 
Private 

Dry 2620 .0 
Private 

Dry 

2463. 0 
Private Dry 713 . 0 
Private Dry 

1933 . 0 
Private 

Wet 

1108 . 0 
Private Wet 1150 . 0 
Private Wet 1208 . 0 
Private Wet 54 . 0 
Private Wet 800 . 0 
Private 

Wet 

75 . 0 
Private 

Wet 50 . 0 
Private Wet 750 . 0 
Private 

Wet 

50 .0 
Government | Poramboke 1974 . 0 
Private 

678 . 0 
Private 

585 . 0 
Private 

145 . 0 
Private Dry 719 .0 
Private 

Dry 1160 . 0 
Government Poramboke ] 1951. 0 

Private Dry 2627 .0 
Government Poramboke 2909. 0 

Private Dry 876 . 0 
Private 

Dry 2705 .0 
Private Dry 1683. 0 
Private 

Dry 1054 . 0 
1 Private Dry 932 . 0 
Private 

Dry 

865 . 0 
Private 

Dry 

354 .0 
Private 

622 .0 
Private 

Dry 

850 . 0 
Private 

1320 .0 
Private 

Dry 

1650. 0 
Government Poramboke 732 . 0 
Private . Dry 

2127 . 0 
: Private 

Dry 

7164 . 0 
Private 

Dry 702 . 0 
Government Poramboke 523.0 
Private Dry 

398 . 0 
Private 

Dry 770 .0 
Private 

Dry 554 . 0 
| Government Poramboke 108 . 0 
Private 

342 . 0 
Private Dry 100 . 0 
Government Porambokel 675 . 0 

Private Dry 594 . 0 

Private Dry 3161. 0 
1 Private Dry 1 340 . 0 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


- 


NE 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


12 I 3 


5 
14112 pt, 
142 pt, 


Dry 


Dry 


159 / 1A pt, 
159 / 2A pt , 
161 / 1Apt, 
16112 pt . 

163/ 1A , 
| 163/ 1B1 pt, 

163 / 182 pt, 
286 / 1A pt. 
286 / 1B1 pt, 
286 / 1B2A , 
286 / 1B2B , 
286 / 1B3, 

286 / 2 , 
316 pt, 
317 / 1 pt. 
31712 pt. 
318 pt. 
319 pt , 
322 / 1 ot, 
32212 pt. 
322/ 3 pt . 
322 / 4 pt. 
323 pt, 
324 pt. 


8 
| Private Dry 588 .0 

Private Dry 150 . 0 
Government Poramboke873 . 0 
Private 

Dry 

460 . 0 
Private ON 

1150 . 0 
| Private 

Dry 4716 .0 
Private 

2213 .0 
Government Porambokel 1850 .0 

Private Dry 165 .0 
Private 

525 . 0 
Private Wet 4530 . 0 
Private Wet 2157 . 0 
Private Wet 100 .0 
Private Wet 900 .0 

Private Wet 300 .0 
| Private Wet 1000 .0 
Goverment Poramboke 4763. 0 
Private 

Dry 926 . 0 
Private 

Dry 1660 .0 
Goverment Porambokel 422 .0 
Private 

Dry 

3224 . 0 
Private 

Dry 

324 .0 
Private Dry 239 . 0 
Private Dry 130 . 0 
Private 

Dry 1 44 . 0 
Govemment Porambokel 507 . 0 

Private | DryI 3366 .0 
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